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RECORDS  OF  GROITKD  MTER  LEVELS  AT  WELLS 
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FORi:;.'ORD 

The  well  records  here  /?iven  are  a  continuation  of  those  published 
in  Bulletins  39  to  39-K,  inclusive.  Descriptive  data  for  most  of  the 
wells  and  maps  showing  their  locations  are  given  In  Bulletin  39.  Des- 
criptive data  for  wells  not  included  in  Bulletin  39  are  given  in  Bulletins 
39-A  to  39-H,  inclusive.  Some  of  these  latter  wells  are  not  shown  on 
the  maps  in  Bulletin  39, 

The  precipitation  records  here  piven  are  a  continuption  of  those 
published  in  Bulletins  39-A  to  39-H,  inclusive.  In  the  former  bulletin 
is  a  map  showing  locations  of  stations  listed  in  1932.  Stations  not  shown 
on  the  map  in  Bulletin  39-A  are  described  as  to  location  in  the  bulletins 
following  that  publication.  The  totals  are  for  the  period  July  1st  to 
June  30th.  There  is  a  tendency  on  the  part  of  the  observers  to  neglect 
the  minor  stoms,  particularly  those  occurrins  at  the  beginning?  and  at 
the  end  of  the  season.  Through  inspection  of  the  records  at  nearby 
stations,  the  amount  of  precipitation  so  neglected  has  been  estimated. 
This  amount  has  been  added  to  the  recorded  precipitation  end  an  asterisk 
indicates  where  such  an  addition  has  been  made. 

Monthly  totals  for  several  precipitation  stations  are  included 
to  show  the  distribution  of  rainfall  in  various  localities. 

Records  of  dajly  precipitation  for  most  of  the  stations  included 
herein  are  available  in  the  office  of  the  Division  of  Water  Resources, 

Cooperation  of  the  agencies  through  which  the  records  have  been 
made  available  is  appreciated.  Proper  credit  is  given  in  the  tabulation 
of  data  for  each  well  and  in  the  table  showing  precipitation  station 
data. 


SOUTH  COASTAL  BASIN  INVESTIGATION 

Records  of  Ground  V/ater  Levels  at  Vvells 

in  District  "A" 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  vjQter 
surface 

Feet 


VJell  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 

Feet 


A-2-B-5 

Nov. 

9 

a 

135.6 

1426. 

A-3b-B-6 

Apr. 

9 

a 

104. 

1245. 

A-4C-E-5 

Jan. 

27 

15.7 

* 

Mar, 

8 

14.4 

Apr, 

3 

12.8 

May- 

14 

14.6 

June 

12 

14.4 

July 

24 

16.0 

Aug. 

28 

15.9 

Sep. 

25 

17.2 

Oct. 

23 

15.6 

Nov. 

20 

17.2 

Dec. 

20 

17.6 

A-4e-B-6 

Jan. 

27 

39.5 

**1281.8 

Mar. 

8 

38.8 

Apr. 

3 

38.2 

May 

14 

39.8 

June 

12 

39.8 

July 

24 

41.4 

Aug. 

28 

40.5 

Sep. 

25 

40.9 

Oct. 

23 

40.9 

Nov. 

20 

41.3 

Dec. 

20 

41.5 

A-5a-C-2 

Jan. 

26 

a 

11.2 

955. 

Feb, 

23 

a 

9.4 

Mar . 

13 

a 

9.4 

Apr. 

5 

a 

11.2 

Apr. 

16 

a 

9.5 

May 

24 

a 

10.4 

June 

21 

a 

10.7 

July 

19 

a 

11.4 

Aug. 

15 

a 

11.4 

Oct. 

3 

a 

12.2 

Oct. 

29 

a 

12.4 

Nov. 

6 

a 

12.5 

A-9-D-3 

Apr. 

23 

81.4 

**880.0 

May 

15 

81.4 

A-9-D-3 

June 

12 

81.6 

Cont. 

July 

16 

82.0 

Aug. 

13 

83.5 

Sep. 

17 

84.3 

Oct. 

25 

84.5 

Nov. 

20 

82.6 

Dec. 

19 

82.7 

A-lO-E-3 

Jan. 

25 

a 

14.5 

792.7 

Feb. 

23 

a 

13.7 

Mar. 

13 

a 

13.7 

-  Apr . 

5 

a 

13.5 

May 

24 

a 

14.5 

June 

21 

a 

15.1 

July 

19 

a 

15.4 

Aug. 

16 

a 

15.8 

Oct. 

3 

a 

15.9 

Oct. 

29 

a 

15.9 

Nov. 

5 

a 

15.9 

A-12-D-3 

Jan. 

30 

39.7 

♦*830.6 

Feb. 

28 

39.4 

Mar. 

25 

39,1 

Apr. 

23 

38.9 

May 

15 

38.8 

June 

12 

39.4 

July 

15 

40.5 

Aug. 

13 

41.3 

Sep. 

17 

41.3 

Oct. 

25 

41.5 

^.■'*i 

Nov. 

19 

41.1 

Dec. 

19 

40.5 

A-15-D-3 

Jan. 

26 

a 

39.5 

825.9 

Feb. 

23 

a 

39.2 

Mar. 

13 

a 

39.1 

Apr. 

5 

a 

39.0 

r        ■  ■ 

May 

24 

a 

39.0 

June 

21 

a 

39.7 

July 

19 

a 

40.8 

Aug. 

16 

a 

41.2 

Oct. 

3 

a 

40.3 

Oct. 

29 

a 

40.4 

Nov. 

5 

a 

40.4 

♦  R.P.  elevation  1228.7  to  and  including  January  27 

from  levels  by  L.A.B.  of  vS'.Vi.  &  5. 
**  Corrected  R.P.  elevation  from  levels  by  L.A.B.  o 
a  Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control 
Measurements  from  Los  Angeles  Bureau  of  Water  Works 
noted. 


1940:  then  122B.2 

f  V'."/.  &  S. 
District. 
&  Supply  except  as 


V.'ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


DiBt.R.P. 
to  water 
surface 

Feet 


Vt'ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


C 


1940 


1940 


A-14-E 

1-4 

Jan. 

30 

103.1 

A-18C-D-4 

Sep. 

17 

58.0 

*899 

'.0 

Feb. 

28 

103.0 

Cont. 

Oct. 

24 

58.1 

Mar. 

25 

102.8 

Nov. 

19 

58.2 

Apr. 

23 

102.  S 

.;^ ""  '       ■<! 

n      Dec. 

19 

58.3 

May 

15 

102.8 

June 

12 

102.8 

A-22-D-5 

Jp.n. 

30 

174.4 

July 

16 

102.7 

852.5 

Feb. 

28 

174.2 

Aug. 

13 

102.8 

Mar . 

25 

171.7 

Sep. 

17 

102.7 

Apr. 

22 

17A.5 

. 

Oct. 

25 

10S.8 

".  t" 

May 

14 

174.5 

-.:..! 

» 

Nov. 

19 

102,9 

June 

12 

174.8 

Dec. 

19 

103.0 

— -- 

-       July 

15 
13 

175.1 
175.4 

A-15-E 

1-4 

Jan. 

30 

20.6 

Sep. 

17 

175.8 

791. 

2 

Feb. 

28 

20.0 

Oct. 

24 

176.0 

Mar. 

19 

20.0 

Nov. 

19 

177.0 

\..'.l 

&     Z 

Apr. 

23 

19.7 

f 

Dec. 

18 

175.8 

v,;;| 

3 

May 

14 

20.2 

^:,  ■•'f 

ft 

.June 

12 

20.4 

A-24-3-5 

Jan. 

26 

25.6 

July  16 

20.6 

1158.4 

Har. 

12 

24.4 

Au,?. 

13 

20.9 

Apr. 

3 

23.8 

Sep. 

17 

21.0 

. 

;. '    May 

14 

24.6 

Oct. 

25 

21.2 

June 

11 

24.8 

Nov. 

20 

21.5 

. 

Nov. 

19 

36.0 

Dec. 

19 

£1.8 

Dec. 

19 

29.1 

A-18a- 

•D-4 

Jan. 

30 

143.2 

A-248-C-5 

Jan, 

26 

a 

4.2 

869. 

,1 

Feb. 

28 

143.1 

1120. 

Feb. 

23 

a 

4.6 

• 

Mar. 

26 

142.7 

Mar. 

13 

a 

7.0 

Apr. 

23 

142.5 

Apr. 

9 

a 

5.0 

May 

15 

142.5 

June 

21 

a 

9.0 

June 

12 

142.5 

B 

July 

19 

a 

8.6 

July 

16 

142.8 

n 

,Aus;. 

16 

a 

3.8 

Aug. 

13 

142.6 

Oct. 

29 

a 

9.8 

Sep. 

17 

142.7 

!    <  \'.'' 

J* 

Oct. 

25 

142.9 

A-24b-C-5 

Jan. 

26 

23.5 

•  ^        -^  v.- 

» 

Nov. 

19 

143.0 

1033.8 

Mar . 

8 

23.6 

r    ;■  !• 

H 

Dec. 

18 

143.0 

Apr. 
May 

3 
14 

22.8 
22.8 

A-18C- 

•D-4 

Jan. 

30 

58.0 

June 

6 

23.8 

785. 

,0 

Feb. 

28 

58.1 

July 

24 

24.5 

■  . -i^ 

»■  ■ 

Mar. 

19 

58.1 

Aug. 

28 

24.6 

■■■  ,^^ 

«< 

Apr. 

23 

58.7 

, 

Sep. 

19 

24.6 

'^.  "I 

•-     ;■' 

May 

14 

58.1 

Oct. 

23 

24.5 

June 

12 

58.2 

Nov. 

19 

23.9 

July 

16 

58.1 

Dec, 

19 

23.9 

Aug. 

13 

58.0 

*  Corrected  B 
a  Lleasurement 

l.P.   elevation  from  level 

.s  by  L.A.B.   of 

>jV7.  "&"sV 

T>4  ^-l-T*^  n  *• 

.  from  Los 

iiIlfrBJ.«K    v^uuuty    rxuL>u    v<jih,x-<jx 

bisTjric 

b. 

Heasurements 

from  Los  1 

Angeles  Bureau 

of  Water  ^/>orks 

&  Supply  f'xcept  as 

noted . 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dlst.R.P, 
to  water 
surface 
Feet 


Vk'ell  Nunber 
and 

R.P.  Slev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1940 


1940 


A-26-D-5 

Jan. 

2 

193.2 

A-28b-B-6 

Apr. 

3 

5.2 

879.0 

Feb. 

1 

193.2 

a. 1130. 7 

June 

16 

5.8 

Mar. 

1 

193.6 

e. ,..., 

Nov. 

19 

8.7 

Apr. 

1 

193,5 

v.'^as 

e 

May 

1 

193.8 

A-31-.D-6 

Jan. 

26 

221.7 

June 

1 

194.2 

903.0 

Mar. 

8 

221.8 

.July 

2 

194. 7 

Apr. 

2 

221.1 

Aug. 

6 

195.2 

i>«o.*x 

June 

26 

222.0 

Sep. 

3 

195.5 

e.fixi 

■"' 

^ug. 

28 

223.3 

Nov. 

5 

196.8 

e.sxi 

Sep. 

19 

224.1 

Dec, 

2 

197.3 

k*zit 

J 

Nov. 

13 

225.1 

8.  ?-• ' 

?. 

Dec. 

19 

225.0 

A-26a-D-5 

Jan. 

30 

134.8 

3.  ■  .  - 

C 

».■■. 

814.5 

Feb. 

27 

134.7 

A-31a-D-6 

Jan. 

26 

145.4 

Mar. 

26 

134.7 

.  ,820,2 

Apr. 

2 

144.6 

Apr. 

22 

134.4 

I. 

June 

25 

146.3 

May 

14 

134.8 

a.xii 

&: 

Nov. 

18 

150.5 

June 

12 

135.2 

Dec, 

19 

151.1 

July  15 

135.2 

a. 5c. 

73 

.net; 

V- 

Aug. 

13 

135.3 

A-35-D-6 

Jan. 

3 

210.2 

- 

Sep, 

15 

136.7 

..aS6.6 

Feb. 

6 

210.1 

Nov. 

19 

138.5 

*.ie 

It 

Mar. 

5 

209.5 

Dec. 

18 

138.0 

9.3C 

Apr, 

May 

2 
17 

209.5 
210.0 

A-27-D-5 

Jan. 

30 

115.9 

e,e5' 

V 

June 

11 

210.5 

798.0 

Feb. 

27 

116.5 

* 

J'uly 

23 

212.0 

Mar. 

25 

116.4 

r>'. 

Aug. 

28 

213.2 

Apr, 

22 

115.6 

-, 

Sets, 

18 

214.0 

May 

14 

117.5 

Oct. 

23 

215.3 

June 

12 

117.8 

:•(■■>. 

•^  ,■ 

Nov, 

18 

216.0  . 

July 

16 

118.4 

Dec. 

19 

217.1 

Aug. 

13 

118.6 

^6p  • 

15 

lie.  3 

A-^37-G-7 

Jan. 

27 

182.3  . 

Oct. 

24 

119.2 

80203.8 

:.»ar-. 

8 

179.3 

Nov. 

19 

119.1 

a.vv 

:. . 

Apr. 

2 

176.9 

Dec. 

18 

118.3 

6.S*   >i 

1 

May 

8 

175.1 

Om^          ': 

e 

June 

12 

175.4 

A-27a-D-5 

Jan. 

30 

112,3 

0.  ■■ 

"  ■ 

July 

23 

173.7 

793.1 

Feb. 

27 

112.7 

d. 

Aug. 

29 

180.6 

Mar. 

26 

112.7 

ft.  ti            B 

^ep. 

27 

181.8 

«  •-"     £ 

Apr. 

22 

112.8 

Oct. 

23 

182.8 

t 

May 

14 

112.9 

e,ti 

OS 

Nov. 

20 

183.3. 

June 

12 

113,0 

o.ei 

Dec. 

26 

184.0- 

July 

15 

113.3 

'■.   r  - 

Aug, 

13 

113.6 

A-39-D-7 

Jan. 

3 

223.1 

Sep. 
.Oct. 

15 
24 

113.7 
114.3 

898,2 

Feb. 

5 

222.2 

Mar. 

6 

^^  v*  •  ^ 

Nov. 

18 

114.4 

Apr. 

2 

222.2 

Dec. 

18 

114.8 

May 

8 

223.2 

Measurements  from  Los  Anweles  Bureau  of  V'ater  Works  &  Supply. 


■i>'J  '■ 


DlEt.R.P, 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev, 

Date 
1940 

Feet 

A-39-D-7 

June 

25 

224.7 

Cont, 

July 

23 

227.2 

Aug. 

29 

228.8 

Sep, 

19 

228.7 

Nov. 

18 

232,2 

Dec. 

19 

233.4 

A-40-E-7 

Jan. 

3 

113.3 

760.2 

Feb. 

6 

113.3 

Mar, 

6 

112.3 

Apr. 

2 

112.4 

Mfly 

8 

112.8 

June 

5 

113,5 

July 

23 

115.2 

Aug. 

16 

115.7 

Nov. 

15 

123,1 

Dec. 

12 

121.8 

A-41-C-7 

Jan. 

27 

33*6 

1099,1 

Mar. 

8 

33.5 

i. 

Apr. 

4 

31.3 

f: . 

May 

8 

31.4 

June 

13 

32.6 

Aug. 

29 

34.9 

Sep. 

27 

33.8 

Oct. 

24 

33.3 

Nov. 

20 

34.1 

Dec. 

26 

34.9 

A-4S-D-7 

Apr, 

17 

ab 

885.9 

A-44-C-7 

Jan. 

26 

a 

36.6 

1164.1 

Feb. 

23 

a 

36.8 

Mar, 

13 

a 

37.2 

June 

21 

a 

42.8 

July 

19 

a 

43,0 

Aug, 

16 

a 

42.8 

Oct. 

4 

a 

40.6 

Nov. 

4 

a 

41.2 

A-45-C-8 

Jan. 

30 

19.6 

1159.8 

Mar. 

6 

18.0 

Aug. 

E9 

21.8 

Sep. 

27 

c 

21.6 

Dec, 

26 

c 

21.2 

Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


A-46b-E-7 
725.0 


A-48-C-7 
1285.1 


A-49-C-8 
1448.5 


A-51-D-9 
1868. 

A-51d-D-9 
1692. 


A-52-D-9 
1435. 


Date 
1940 


Jan,  24 
Mar.  7 

Apr. 

May 

June 

Aug. 

Nov. 

Dec. 


8 

9 

6 

16 

15 

19 


Jan.  25 
Mar.  12 
Apr.  3 
May  17 
June  13 
July  23 
Aug,  27 
Oct,  2S 
Nov.  22 
Dec.  21 

Jan.  25 
Mar.  14 
Apr.  3 
May  17 
June  13 
July  23 
Aug.  29 
Sep.  27 
Oct,  25 
Nov.  22 


c 
c 


Dist.R.P. 
to  viater 
surface 
Feet 


109,9 
110.0 
110.2 
110.4 
110.6 
112.1 
115.3 
116.8 

52.3 
51,4 
51,4 
52,2 
52.6 
52.6 
52,6 
52.6 
52.2 
53,5 

103.6 
103.4 
102.4 
103.0 
103.4 
107.1 
108.1 
107.3 
107.6 
107.0 


Apr.      5  a  216.1 

Oct.   29  a  227. 

Apr.  5  a  105.4 

Apr.  16  a  106.2 

Oct.  29  a  106.9 


Jan.  7 
Feb.  4 
Mar.  2 

Apr.  7 
May  19 
June  30 
July  7 

Aug.  18 


d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 


48. 

46. 

43. 

43. 

45.5 

48. 

72. 

74. 


a  Measurenent  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

b  Caved  in;  cannot  measure. 

c  Pumping  nearby, 

d  Measurement  from  owner. 

Measurements  from  Los  Angeles  Bureau  of  Water  Works  &  Supply  except  as  noted, 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

9,P,  Elev. 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


A-52-D-9 

Sep. 

1 

a 

78. 

Cont. 

Oct. 

13 

ab 

52. 

Dec. 

1 

a 

56. 

Dec. 

29 

a 

54. 

A-53-D-10 

Apr. 

5 

G 

92.3 

8022. 

A-54C-D-10 

Apr. 

8 

C 

151.2 

1441.6 

A-54e-D-10 

Jan. 

30 

d 

57.4 

1498. 

Feb. 

27 

d 

55.9 

4 

Kar. 

29 

d 

54.4 

<■  L 

'Apr. 

29 

d 

53.5 

June 

1 

d 

54.1 

June 

29 

d 

54.5 

July 

31 

d 

55.2 

Sep. 

9 

d 

56.0 

Sep. 

30 

d 

55.3 

Nov. 

30 

d 

57.1 

A-55-E-10 

Jan. 

15 

c 

54.7 

1145.9 

Feb. 

27 

c 

54.1 

Kar . 

18 

c 

64.9 

Apr. 

8 

c 

53.8 

Kay 

8 

c 

64.0 

June 

5 

c 

65.0 

r 

June 

27 

c 

67.0 

July  25 

c 

59.5 

V 

Aug. 

29 

e 

A-56-E-2 

Jar. . 

15 

35.7 

836.9 

Feb. 

28 

33.5 

Mar. 

12 

u«5«6 

Oct. 

21 

41.2 

Dec. 

19 

39.4 

A-56d-E-2 

Jan. 

15 

28.4 

882.7 

Feb. 

21 

28.0 

Mar, 

6 

28.0 

Apr. 

2 

» 

May 

7 

29.0 

June 

O 
-O 

27.9 

A-55d-E-2 

July  15 

^  Cont. 

Aug.  12 

Sep.  15 

Oct.  2 

Nov.  20 
Dec.  19 

A-58d-F-3 

Jan.  15 

798.5 

Feb.  27 

a 

Mar.  12 
Apr.  22 

*»  •• 

May  14 

June  11 

¥.V 

July  15 

Aug.  12 

Oct.  21 

Nov.  20 
Dec.  19 

A-60-E-5 

Jan.  15 

793.5 

Feb.  27 

t^      « 

Mar.  12 

"  r  ' 

Apr.  22 

Hay  14 

c.r 

June  11 
July  15 

Aug.  12 

Sep.  15 

»  » 

Oct.  21 

Nov.  20 

A.e 

Dec.  19 

A-62-E-3 

Jan.  15 

p   753.9 

Feb.  27 

Kj  t 

Mar.  12 

?.v 

Aur.  22 
May  14 

-.■ ,  .  1 

June  11 

July  15 

Aug.  12 

Sep.  16 

Oct.  21 

C?      £ 

Nov.  22 
Dec.  19 

28.0 
28*5 
28*3 
28.4 
28.4 
28.4 

12.5 
11.5 
11.5 
11.5 
11.5 
12.0 
12.7 
12.3 
13.0 
13.2 
13.1 

12.2 
10.9 
10.9 
11.0 
11.1 
11.5 
12.4 
12.5 
12.8 
13.2 
13.3 
13.1 

3.6 
2.6 
3.2 

.4.0 
4.1 
4.4 
5.8 

6.3 

e.o 

7.4 
7.6 
7.5 


a  Measurement  from  owner, 
b  Down  21  days. 

c  Measurement  from  Los  Angeles  Countj''  Flood  Control  District. 
d  Measurement  from  Pasadena  VJater  Department, 
e  Dry  at  74  feet. 

Measurements  from  Los  AniReles  Bureau  of  Water  Works  &  Supply  except  as 
noted. 


Well  Number 
and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  v;ater 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  weter 
surface 
Feet 


1940 


1940 


A-52a-E-3 

Jan. 

S 

10.1 

770.0 

Feb. 

6 

6.7 

Mar. 

6 

7.1 

Apr. 

S 

7.3 

May- 

7 

7,8 

• 

June 

3 

8.1 

July  15 

8.6 

Auf:, 

12 

9.5 

Sep. 

16 

10.4 

Oct. 

21 

11.2 

Nov. 

22 

11.5 

Dec. 

19 

11.0 

A-54-E-4 

Jan. 

16 

7.4 

♦ 

Feb. 

27 

5.5 

Mar. 

12 

5.9 

Apr. 

22 

5.7 

Maj 

14 

7.2 

June 

11 

7.5 

July 

1 

6.7 

Aug. 

12 

7.5 

Sep. 

16 

7,9 

Oct. 

21 

8,3 

Nov. 

22 

8.3 

Dec. 

19 

7.9 

A-56b-E-4 

Jan. 

18 

a 

9.9 

729.5 

Apr. 

9 

a 

8.7 

Apr. 

26 

a 

8.7 

May 

29 

a 

9.4 

June 

20 

a 

9.4 

Aug. 

29 

a 

10. 

' 

Nov. 

4 

a 

11.2 

"* 

Dec. 

10 

a 

11.5 

A-S8-E-4 

Jan, 

16 

7.7 

708.3 

Feb. 

6 

6.0 

Mar, 

5 

6.7 

Apr. 

18 

7.0 

May 

14 

7.3 

t- 

June 

11 

7.5 

July 

15 

7.6 

Aug. 

12 

9.0 

Sep. 

16 

10,0 

Oct. 

21 

b 

A-70-E-5 
719,1 


A-71a-E-5 
723,9 


A-72-E-5 
732,5 


A-73-E-5 
690. 

A-74-E-5 
732.6 


Jan.  16 
Feb.  27 
Mar.  12 
Apr.  18 
May  2 
June  11 
July  15 
Aug.  12 
Sep.  15 
Oct.  21 
Nov.  22 
Dec.  19 


Jan. 

Feb. 
liar. 
Apr. 
June 
Oct. 
Nov. 
Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

Aug. 

Sep. 

Oct, 

Nov. 

Dec. 


15 
6 
5 
18 
11 
21 
22 
20 

30 
28 
19 
23 
15 
11 
12 
16 
21 
22 
20 


*  R.P.  elevation  734.3  to  and 
a  Measurenent  from  Los  Angele 
b  Destroyed  by  U.S.E.D. 
Measurements  from  Los  Angeles 
noted. 


Jan. 

Feb. 

Mar, 

Apr. 

May 

June 

July 


3 
6 
6 
2 
7 
4 
18 
15 


25,1 

24,4 

24.3 

24.1' 

24.1 

24.6 

25.1 

24.9 

25.5 

25.9 

26.2 

CO,  o 

10.5 
9,4 
9.6 
10.0 
12,6 
14,2 
13,2 
12,6 

52.8 
52,6 
52,6 
52.4 
52.1 
52,0 
51.7 
51,5 
51,5 
51,4 
51,4 


Oct,  23  a   21.9 


61.4 
61.5 
61,0 
60.8 
61.5 
52.1 
63.4 
64.4 


including  June  11,  1940,  then  733.1. 
s  County  Flood  Control  District, 

Bureau  of  VJater  Works  &  Supply  except  as 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


A-74-E-5 

Sep. 

25 

64.7 

Cont. 

Nov. 

13 

65.3 

Dec. 

11 

65.4 

A-75-F-6 

Jan. 

17 

9.1 

654.3 

Mar. 

13 

8.4 

Apr. 

2 

8.3 

May 

15 

9.1 

June 

6 

9.6 

July 

22 

10.8 

Aug. 

20 

10.7 

Sep. 

18 

11.0 

Oct. 

16 

11.3 

Nov. 

12 

11.1 

Dec. 

10 

11.0 

A-76-E-6 

Jan. 

23 

44.6 

707.2 

Mar. 

5 

43.6 

Apr. 

2 

43.6 

June 

4 

44.9 

■Aug, 

16 

45.8 

Nov. 

13 

49.2 

Dec. 

11 

49.2 

A-77b-E-6 

Jan. 

16 

25.0 

681.3 

Mar. 

8 

24.0 

H 

'Apr . 

1 

23.9 

*,  > 

•Nov. 

13 

30.0 

Dec. 

10 

29.9 

A-78-E-6 

Jan. 

23 

60.5 

715.0 

Mar. 

5 

58.8 

Apr, 

2 

59.0 

Nov. 

15 

65.7 

Dec. 

11 

66.7 

A-78d-E-6 

Jan. 

23 

52.9 

599.2 

Mar. 

5 

53.1 

Apr. 

2 

53.2 

May 

7 

53.4 

June 

4 

53.7 

July 

18 

54.2 

..- 

Aug. 

16 

54.5 

Sep. 
Oct. 

19 
17 

55.0 

55.5 

Nov, 

14 

56.7 

Dec. 

11 

57.7 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

■ A-80-E-6 

Jan. 

23 

53.7 

697.8 

Mar. 

5 

52.0 

Apr. 

2 

52.2 

May 

7 

52.9 

June 

4 

53.5 

July 

18 

54.8 

Aug. 

16 

55.4 

Nov. 

14 

51.4 

Dec. 

11 

60.6 

A-80C-E-7 

Jsn. 

24 

79.9 

713.7 

Mar . 

5 

79.0 

Apr. 

3 

78.9 

May 

7 

79.3 

.,  .- 

June 

4 

79.8 

\  r 

July 

18 

80.9 

Aug. 

16 

81.6 

:.'■.'■ 

Nov. 

14 

89.5 

.  r 
•   J. 

Dec. 

11 

87.4 

A-81d-E-5 

Jan. 

16 

23.7 

556.8 

Mar. 

13 

22.8 

Apr. 

1 

22.5 

e  i. 

May 

10 

22.9 

June 

5 

23.3 

July 

24 

24.0 

.iA'r                '    - 

Aug. 

20 

24.4 

■■ 

Nov. 

14 

25.8 

Dec. 

11 

27.4 

A-eih-E-7 

Jan. 

IS 

35.0 

558.5 

Mar. 

13 

35.1 

.-  ',.■- 

Apr. 

1 

35.2 

f       -> 

May 

10 

35.6 

June 

5 

35.9 

'  ■  t  ^/  A 

July 

24 

36.7 

1-     >'? 
1  •  ^  ^1 

Aug. 

20 

37.1 

CIS 

Nov. 

14 

41.2 

Dec. 

11 

42.1 

A-82-F-5 

Jan. 

17 

22.0 

633.9 

Mar. 

14 

21.3 

Apr. 

1 

21.2 

May 

15 

21.1 

June 

6 

.   21.2 

July 

22 

21.5 

Aug. 

20 

22.0 

Nov. 

13 

23.3 

Dec. 

10 

•  23.3 

Measurements  from  Los  Angeles  Bureau  of  V/ater  Works  &  Supply, 
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V/ell  Nunber 
and 

R.P.  Elev. 


A-84-E-7 
627.7 


A-85C-F-7 
596.1 


A-85e-F-7 

* 


A-85-E-7 
652.3 


A-86f-E-7 
689.6 


A-87-E-7 
500.3 


A-87C-E-7 
592.7 


Date 

1940 

Jan.  16 
Mar.  7 
Apr.  2 
May  15 
June  7 
July  20 
Aug.  21 
Not.  15 
Dec.  12 


Jan. 
June 
Dec. 

Jan. 
June 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 

Jan. 
Mar. 
May 

Jan. 
Apr. 
May 

Jan. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dec, 

Jan. 
Feb. 

Mar . 


17 

7 

10 

3 
15 
26 
22 
14 
12 

3  a 

13  a 

1  a 

3  a 
3  a 
1  a 

51 
13 

5 
10 

7 
25 
22 
25 
22 
15 
18 

3 
8 
7 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


28,4 
29.1 
29.0 
29.0 
29.4 
29.9 
30.2 
32.2 
33.3 

Flowing 


17.0 
16.6 
18.2 
17.5 
18.3 
18.2 

50.7 
51.1 
51.2 

83.8 
84.1 
84.1 

19.5 
19.0 
19.0 
19.2 
19.4 
19.7 
20.0 
20.4 
21.0 
21.8 
22.6 

20.0 
19.2 
19.1 


Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

A-87C-E-7 

Apr. 

5 

19.2 

592.7 

May 

10 

19.3 

June 

7 

19.5 

July 

25 

19.9 

Aug. 

22 

20.2 

Sep. 

25 

20.5 

Oct. 

22 

21.1 

Nov. 

15 

21.7 

- 

Dec. 

18 

22.4 

A-88-F-8 

Jan. 

18 

19.7 

547.7 

Mar. 

7 

19.5 

Apr. 

5 

19.4 

May 

15 

19.5 

June 

7 

19.8 

July 

25 

20.4 

Aug, 

21 

20.4 

Sep. 

27 

20.8 

Oct. 

16. 

20.9 

Nov. 

12 

20.7 

Dec. 

18 

20.1 

A-88b-F-7 

Jan. 

18 

7.0 

562.5 

Mar . 

14 

6.4 

Apr. 

5 

6.4 

May 

16 

6.8 

June 

8 

6.6 

July 

25 

7.2 

Aug. 

22 

7.3 

Sep. 

26 

7.2 

Oct. 

22 

8.0 

Nov. 

15 

8.0 

Dec. 

18 

8.0 

A-89d-E-8 

Jan. 

24 

33.6 

620.9 

Mar. 

7 

33.4 

Apr. 

5 

33.3 

May 

14 

33.8 

June 

5 

33.9 

July 

20 

34.4 

Aug. 

22 

35.2 

Nov. 

25 

37.7 

Dec. 

12 

37.8 

74.0  to  and  Includinc;  June  15,  1940,  then  575.1. 
ity  of  Burbank  from  Los  Angeles  County  Flood  Control 


*  R.P.  elevation  5 
a  Measurement  by  C 

District. 
Measurements  from  Los  Angeles  Bureau  of  Water  Works  &  Supply  except  as 

noted. 


Well  Number 
and 

R.P.  Elev. 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  veter 
surface 
Feet 


A-93-E-8 

Jan. 

10 

a 

20.6 

565.6 

Jan. 

24 

a 

21.8 

Feb. 

28 

a 

19.6 

Apr. 

17 

a 

21.1 

Hay 

15 

a 

27.8 

June 

12 

a 

25.4 

July  10 

a 

26.5 

Aug. 

7 

a 

24.4 

Sep. 

IS 

a 

21.4 

A-93g-F-8 

Jan. 

IS 

28.4 

520.7 

Liar. 

14 

27.8 

Apr. 

5 

26.9 

May 

16 

27.3 

June 

9 

27.4 

July 

25 

27.7 

Aug. 

23 

28.5 

Sep. 

25 

28.9 

Nov. 

16 

28.2 

t 

Dec. 

14 

27.8 

A-93L-E-8 

Jan. 

19 

\Ji^  •  C 

509.3 

Mar . 

14 

?1.4 

Apr . 

5 

29.6 

May 

16 

?1.5 

June 

9 

31. B 

Sep. 

26 

35.5 

Oct. 

22 

35.2 

Nov. 

13 

33.9 

Dec. 

14 

31.9 

Well  Nunber 

end 

R.P.  Eiev. 


D»te 


1940 


Dist.R.P. 
to  water 
surfade 
Feet 


A-95-E-8 

Jan. 

19 

31.5 

487.0 

Mar. 

15 

30.8 

Apr. 

5 

30.2 

May 

3 

30.6 

June 

18 

32.6 

Sep. 

26 

37.0 

Nov. 

27 

35.5 

Dec. 

13 

34.1 

A-98-E-10 

Jan. 

11  b 

33.9 

964.7 

Apr. 

12  b 

35.1 

A-98a-F-10 

Jan. 

1 

34.9 

673.0 

Feb. 

1 

35.5 

Mar. 

1 

35.6 

Apr. 

1 

35.8 

May 

1 

35.1 

June 

1 

36.6 

Aug. 

K 
^ 

37.5 

Sep. 

24 

38.1 

Nov. 

1 

38.4 

a  Measurement  by  City  of  Eurbank  from  Los  An^j-eleR  C 

District, 
b  Measurement  by  Cxlendale  VJater  Department  from  Los 

Control  District, 
Measurements  from  Los  Angeles  Bureau  of  Water  Works 

noted. 


ounty  Flood  Control 
Angeles  County  Flood 
&  Supply  except  as 
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SOUTH  COASTAL  BASIN  IMVESTIGATION 

Records  of  Ground  Water  Levels  at  Wells 

In  District  "B" 
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Dlst.R.P. 

Dirt  .R.P. 

Well  Number 

to  water 

Veil  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
■'*''^  1940 

Feet 

B-la-H-5 

Jan. 

22 

a   73.2 

B -lib -a- 7 

Apr. 

0 

109,2 

♦341.7 

Mar. 
Mar. 

1 
4 

a   73.4 
a   73.0 

292. 

Oct. 

30 

112,8 

Apr. 

9 

a   73.0 

B-12-H-7 

Apr. 

11 

iZ.8 

June 

25 

a   71.8 

99.. 

Nov. 

8 

75.0 

Oct. 

7 

a   73.4 

B-13-I-6 

Apr. 

8 

38.7 

B-2-H-5 

Kar. 

1 

56.4 

68.0 

Oct. 

29 

39.2 

156. 

Apr. 

9 

56.4 

Nov, 

8 

58.0 

B-14-G-8 

Feb. 

29 

5.3 

259.8 

Apr. 

16 

6.0 

B-3-I-5 

Mar. 

1 

101.4 

,  May 

8 

5.7 

*107. 

Apr. 

9 

101.3 

Aug. 

7 

7.6 

Nov. 

8 

101.4 

Oct, 
Oct. 

2 
50 

7.3 
7.8 

B-4-H-5 

Apr. 

9 

31.9 

•  <M--j^    Cf u 

233. 

Nov. 

8 

50.2 

B-14d-'Ve 

Apr. 

16 

43.4 

335.5 

Oct. 

30 

44.4 

B-5C-I-5 

Apr. 

9 

31.0 

**27.3 

Oct. 

30 

32,2 

B -15-1 -8 

Jan. 

•7 

55.8 

1Q5.0 

Feb. 

15 

55.1 

B-6d-H-5 

Apr. 

8 

106.0 

Mar . 

6 

65.6 

195.8 

Apr. 
Apr. 

2 
17 

65.8 
64.4 

B-9a-I-6 

Apr. 

1 

b  132. 

' 

May 

5 

55,5 

130. 

June 
July 

11 

10 

58.3 
69.7 

B-lOo-I-6 

Apr. 

4 

114.0 

Aug. 

7 

70.7 

54.0 

Sep. 

10 

71.5 

Oct. 

2 

72.2 

B-lOp-I-6 

Jan. 

5 

57.9 

Oct. 

29 

57.9 

*** 

Feb. 
Mar. 

8 
7 

68.0 
68.1 

Dec. 

4 

70.0 

Apr. 

4 

58.1 

B-15a-I-8 

Apr. 

5 

c 

Hay 

6 

68.0 

••150. 

June 

11 

68.1 

July 

10 

58.1 

E-16-I-8 

Nov. 

6 

d 

Aug. 

7 

68.1 

X127.5 

Sep. 

10 

68.3 

Oct. 

2 

68.4 

B-18-H-9 

Apr. 

2 

124.7 

Oct. 

31 

68.5 

225. 

Oct. 

29 

124.7 

Dec. 

4 

68.7 

*  New  elevatj 

Ion;  Re-  . 

.P, 

nhnn«'firi . 

**  Corrected 

R.P.  elevation  from  levels 

by  L.A.B.  of 

iv.w.  &  s. 

***  R.P.  elevation 

85. 

0  to  and  includixie; 

'  April  4,  1940,  then  84, 

.6. 

X  Correction 

to  previous  bulletins:  R.P 

.  elevation  '. 

L28.  to 

and 

including 

way  9,  1938,  then  127.5. 
a  Meaeureinent  from  Los  Angeles  Bureau  of  Water  V.'orks  &  Supply, 
b  Measurement  from  ovner, 
c  Plugged  at  12  feet. 
d  Covered  up. 
Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 


IB 


Well  Number 
and 

R.P.  Slev. 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

anrl 
,  R.P.  Elev. 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


B-18a-H-9 

Apr. 

2 

124.0 

232. 

Oct. 

29 

120.6 

B-19b-I-9 

Jan. 

3 

148.6 

201. 

Feb. 

15 

148.1 

Mar. 

4 

a 

B-22e-I-l6 

Apr. 

1 

be 

170. 

203. 

May 

1 

be 

170. 

June 

be 

170. 

July 

be 

169. 

• 

Aug. 

be 

185. 

Sep. 

be 

185. 

Oct. 

be 

Ip5. 

Nov. 

be 

185. 

Dec. 

be 

185. 

B -23-1 -5 

Jan. 

3 

28.6 

23. 

Feb. 

15 

28.0 

Mar. 

6 

27.6 

Apr. 

9 

27.6 

Kay 

6 

27.7 

June 

11 

27.9 

July 

10 

28.2 

Aug. 

7 

28.2 

Sep. 

10 

23.4 

Oct. 

2 

28.5 

Nov. 

8 

28.6 

Dec. 

4 

28,5 

B-28-J-6 

Mar. 

5 

d 

81. 1 

83.9 

Apr. 

9 

d 

81.2 

June 

24 

d 

81.4 

Oct. 

7 

d 

82.5 

B-28C-J-6 

Feb. 

8 

d 

131.0 

131.3 

Apr. 

9 

d 

130.0 

June 

24 

d 

129.9 

Oct. 

7 

d 

132.8 

Nov. 

7 

137.7 

B-29b-I-6 

Feb. 

6 

31.4 

28.9 

Apr. 

8 

31.3 

a  Plugged  at  22  feet. 

b  Measurement  by  owner. 

c  Air  gage. 

d  Measurement  from  Los  Angeles  Bureau  of  1,'i'ater  Works 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  D 


B-36b-K-5 

Mar . 

13 

152.8 

140. 

Apr. 

4 

150.7 

Nov. 

7 

151.9 

B-37-L-7 

Feb. 

8 

d 

156.2 

154.4 

Apr. 

9 

d 

155.0 

jTine 

24 

d 

155.4 

Oct. 

7 

d 

155.9 

B-44-K-8 

Apr. 

2 

89.5 

83.1 

Nov. 

6 

90.4 

B-44C-K-S 

Jan. 

3 

67.1 

60. 

Feb. 

15 

56.8 

Mar. 

6 

66.5 

Apr. 

2 

66.8 

May 

5 

66.9 

June 

11 

67.7 

July 

10 

67.8 

Aug. 

7 

58.0 

Sep. 

10 

68.3 

Oct. 

2 

68.4 

Nov. 

4 

68.2 

Dec. 

4 

68.1 

B-45C-J-8 

Feb. 

13 

d 

84.7 

136.7 

Apr. 

12 

d 

84.4 

June 

25 

d 

85.8 

Oct. 

9 

d 

87.2 

Nov. 

4 

87.0 

B-47-J-8 

Apr. 

2 

178.7 

200. 

Nov. 

4 

179.1 

E-49-K-8 

Apr. 

2 

103.2 

85. 

Nov. 

4 

107.8 

B-51b-J-9 

Mar. 

12 

d 

86.5 

140.5 

Apr. 

12 

d 

86.8 

June 

26 

d 

88.7 

Oct. 

19 

d 

90.8 

'  l/vater  Works 

5c  Supply. 

)od  Control  DJ 

.strict 

excent 

as  noted. 

19 


Di 

-St  .R.P. 

Di 

st.R.P. 

V.'ell  Number 

to  v;ater 

Well  Number 

to 

water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

R.P. 

E] 

.ev. 

Date 
1940 

Feet 

B-53f-K-9 

Feb. 

15 

a 

136. E 

B-6lf- 

-J- 

-9 

Feb.  20 

a 

62.6 

153.7 

Apr. 

12 

a 

136.7 

136 

,6 

Mar.  12 

a 

62.2 

June 

25 

a 

138.4 

Apr.  16 

a 

53.4 

Oct. 

19 

a 

138.9 

.  t. 

'ri 

Oct.  11 

a 

55.6 

B-54-K-8 

Jan. 

2 

be 

157. 

B-62C- 

.K-5 

Feb.  13 

a 

73.7 

136. 

Feb. 

2 

be 

158. 

U8 

.8 

Apr.  12 

a 

73.6 

Kar. 

7 

be 

156. 

June  26 

a 

80.8 

Apr. 

7 

be 

163. 

Oct.  9 

a 

83.0 

May 

1 

be 

155. 

B-54d- 

-L- 

•9 

Jan.  19 

53.4 

E-54b-K-8 

Apr. 

17 

c 

116.6 

92.8 

Feb.  9 

52.0 

88.3 

Nov, 

5 

c 

118.0 

Mar.  1 
Mar.  22 

51.4 
54.1 

B-54g-L-9 

Apr. 

3 

c 

105.4 

Apr.  12 

54.2 

92. 

Oct. 

31 

c 

109.2 

Hay   3 
May  24 

58.1 
64.0 

B-56-J-9 

Feb. 

15 

a 

51.0 

*  U 

June  14 

65.0 

137.1 

Apr. 

12 

a 

62.1 

July  6 

69.8 

June 

26 

a 

52.7 

Aug.  16 

73.5 

r 

Oct. 

9 

a 

52.4 

■^.M 

e 

Sep.  5 
■Oct.  18 

72.6 
68.8 

B-57-J-9 

Jan. 

7 

cd 

90. 

'  It   ■*• 

Nov.  29 

59.9 

125. 

Feb. 
Liar. 

7 
7 

cd 
cd 

88. 
88. 

Dec.  20 

57.4 

Apr. 

7 

cd 

88. 

B-66b 

-J- 

-10 

Jan.  19 

82.2 

May 

7 

cd 

88. 

158 

.5 

Feb.  9 
i:ar.  1 

82.0 
81.8 

B-58d-K-9 

Jan. 

7 

cd 

102. 

Mar.  22 

81.7 

f,  ^20. 

Feb. 

7 

cd 

97. 

a 

Apr.  12 

82.0 

0 . 

Ker. 

7 

cd 

96. 

■  * 

Key   3 

81.9 

) 

Apr. 

7 

cd 

95. 

May  24 

82.2 

May 

7 

cd 

95. 

June  14 
July  5 

82.3 
82.7 

B-50-J--9 

Jan. 

1 

cd 

86.4 

1"  ?   i'  " 

July  26 

82.7 

*159.5 

Feb. 

1 

cd 

85.0 

f:  •  i. 

Au«r.  15 

82.9 

Uar. 

1 

cd 

86. 0 

Sep.  27 

83.2 

A.pr . 

1 

cd 

85.0 

Ui    '  '' 

Oct.  18 

Nov.  28 

83.3 
83.0 

1941 

0* ,:..' 

Dec.  19 

83.0 

Jan. 

3 

cd 

86.4 

*  Corrected  R.P,  e 

levation,  fron 

levels  by  L.A.3 

.  of  I 

\'.;.  k  s. 

a  Measurement 
b  Measurement 
c  Heasurement 
d  Heasurement 
Measurements 


from  Lo?  Anpeles  Bureau  of  V.'ater  Works  &  Supply, 
by  operator. 

from  Los  An^reles  County  Flood  Control  District, 
by  owner, 
from  Fan  Gabriel  V&lley  Protective  Association  except 


as  noted, 


eo 


Well  Number 
and 

R.P.  Elev. 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


V^ell  Number 

and 

R.P,  Elev, 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


B-69-K-9 

Jan. 

19 

a 

39.4 

86.5 

Feb. 

9 

a 

37.8 

Mar. 

1 

a 

37,3 

Apr. 

12 

a 

41.0 

May- 

3 

a 

43.9 

June 

14 

a 

51.9 

July 

6 

a 

54.4 

Aug. 

16 

a 

57.1 

Sep. 

6 

a 

55.3 

Oct. 

18 

a 

53.0 

Nov. 

29 

a 

45.7 

Dec. 

20 

a 

43.9 

B-69d-L-10 

Jan. 

19 

a 

35.5 

77.5 

Feb. 

9 

a 

34.1 

Mar. 

1 

a 

33.6 

Apr. 

12 

a 

35.7 

May 

a 

39.9 

June 

14 

a 

47,5 

July 

6 

a 

50,1 

Aug, 

15 

a 

52.6 

Sep. 

6 

a 

51.7 

Oct. 

18 

a 

48.8 

Nov. 

29 

a 

41.7 

Dec. 

20 

a 

39.8 

B-70b-J-10 

Nov. 

5 

114.7 

178.7 

B-72e-K-10 

Jan. 

2 

27.7 

107. 

Feb. 

6 

25,3 

Mar. 

4 

26.2 

Apr. 

9 

27.5 

May 

6 

26.3 

June 

4 

31.1 

July 

9 

31.8 

Aug. 

5 

34.8 

Aug. 

29 

35.2 

Oct, 

1 

34,2 

Nov, 

1 

31.5 

Dec, 

4 

31.2 

B-73-K-10 

Feb. 

20  b 

18.5 

84.0 

Apr. 

12  b 

21,2 

June 

25  b 

28.2 

Oct, 

11  b 

26.6 

E-78b-J-ll 

Apr, 

9 

32. 

108. 

Nov, 

1 

37.8 

B-79-K-10 

Jan, 

22 

31. 

94.1 

Mar. 

5 

30,2 

Apr. 

9 

31,9 

June 

10 

44.5 

Aug. 

12 

48,0 

Nov. 

1 

41,5 

B-81d-K-ll 

Apr, 

9 

17.8 

84. 

Nov, 

1 

23,3 

B-82d-L-ll 

Feb, 

27 

11,3 

*76.0 

B-84-L-6 

Jan. 

10 

152, 

143.9 

Apr. 

16 

150. 

B-85-L-7 

Mar, 

6 

97.0 

92. 

B-87-M-7 

Jan, 

3 

104,9 

97. 

Feb. 

15 

104,5 

Mar. 

6 

104.5 

Apr. 

4 

104.6 

May 

5 

104.7 

June 

11 

105.2 

July 

10 

105.4 

Aug. 

7 

105.5 

Sep. 

10 

105.9 

Oct. 

2 

105.8 

Nov. 

5   c 

*  New  elevation;  R.P,  changed, 

a  Measurenent  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association. 

b  Measurement  from  Los  Anpeles  Bureau  of  Water  'Aorks  &  Supply. 

c  Filled  up. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 


Dlst.R.P. 

-     ■ 

Di 

st.R.P. 

Well  fTvunber 

to  vater 

V.'ell  Number 

.  to. 

•water 

and 

surface 

and. 

surface 

R.P,  Elev. 

Date 

*      'I?J11' 

R.P.   Elev. 

.Date 

Feet 

1940 

■•     .19' 

iO 

B-90C-L-7 

Jafi.     1 

a     112.   . 

B-108r,M-8 

Feb. 

12 

.51.2 

9&.6 

Feb.     1 

a     il2. 

^.MP-   •  ■ 

Feb. 

27 

d 

51.0 

liar.'    1 

a     111. 

Apr. 

3 

d 

51.1 

Apr...    1 

a     111. 

»*u 

Apr . 

11 

51.0 

May  .,    1 

a  '112.'" 

.?# 

June 

25 

Nov.      6 

b     ll^'.S^ 

Oct. 

8 

53.6 

Kbv.      6 

c     113. 

t 

Nov. 

4 

d 

53.4 

B-92d-L-8 

Apr,     3 

d       88.2 

B-il09c-U-9 

Jan. 

26 

25.3 

75.5 

Nov.      5 

d       90.7 

29.1 

Feb. 
June 

15 
25 

24.7 
24.7 

B-93a-M-7 

Feb.     9 

95.5 

5.**!*;           "''■ 

Oct. 

9 

82.2 

Apr.   10 

95.6 

■ .  ■■■, 

June  25 

97.5 

B-llOa-N-9 

Feb. 

12 

65.6 

Oct.     8 

98.0 

44.2 

June 

25 

72.8 

8.'6l'       sT    * 

Oct. 

8 

70.4 

B-lOO-K-8 

Jan,     3 

d       97.4 

82. 

Feb,   15 

d       9-7.0 

B-llOb-N-9 

Feb. 

15 

75.8 

L^ar.     6 

d       96.9 

•s^e   . 

.Oct. 

19 

e 

82.4 

'Apr.     3 

.d"     96.7 

Hey       5 

d.      -99.4 

Bt111-L^9 

Feb. 

15 

63.5 

June  11. 

d        99.0 

53.2 

Apr. 

12 

63.0 

July  10  ■ 

"d  ■  101.3 

■  • '  '*  ■*.               .> 

.June 

26 

66.4 

Sep.  10 

d     100. 0 

<-                                             A 

Oct. 

9 

67.4 

Oct.     2 

d       99.7 

,■.  .-If. 

yoY,  4 

d.      98'.  5 

B^ii3-H-9 

Apr. 

17 

d 

37.4 

t- 

'r>ec,      4 

d    -ga,! 

?11.8 

Nov. 

4 

d 

43.1 

B-lOlb-L-8 

'Feb.      9 

58.7 

B-115b-lT-9 

'  Feb . 

15 

69.2 

,46. 

iiar.     5 

60.5 

.'46.6 

Apr. 

11 

69.7 

Oct.     8 

66.2 

.cf.i         •''■:/ 

JuQe 

26 

71.4 

^ 

,-IJoy,     4 

d       62.7 

'u^i         •;  ■ 

■  Mh 

9 

72.0 

:  ••> 

»* 

^.*«       .  ■»• . 

' ,  "■■■^  ; 

E-106-L-8  ■  ■ 

Jan.   29 

ad     81. 

B-116-L-10 

Jan. 

19 

f 

49.0 

53. 

_  Feb.      2 

ad     81. 

.*ai.3 

Feb. 

9 

f 

47.9 

Mar.. ..  7 

ad     78. 

1^,-   ' 

Uar. 

1 

f 

47.6 

'  Apr.      7 

ad     80. 

Apr. 

12 

f 

47.6 

May       1 

ad     62. 

''■,  '■■:-.•'       .■'••' 

May 

3 

f 

49.0 

.?*    •••(?    nr 

.,^'.!i9^ 

:,C'S  ■  ^  '   '•?> 

June 

14 

i. 

52.2 

B-106a-L-9-    . 

Feb,   15 

90.7 

'"•.^'gi    •  ■■  a  , 

■  •  July 

6 

f 

53.6 

78.9 

Apr,   12 

90.4 

Aug. 

16 

f 

55.5 

— •-  ^.  ... .? 

•June  26 

93.2    ,..;.. 

95.1    ■  '■•: 

'      •^•^.  •  '■■/■■  ;=■/. 

-.gep. 
'Oct.' 

6 

f 
f 

55.6 

Opt.      9 

It? 

55.1 

*  Corrected  R.P,  elevation,  froir.  levels  by  l.A.E.  of  ,V:.":.&  S. 
a  Measurement  by  owner.  .-. 


.  ^IJ'.'-fc'^iT  'U-l 


b  Tape,      ... 

c  Airline,       ~         .  .'  '•••:■ 

d  lleapureaent  from  Los  Anf^'eles  County  Flood  Control  District, 

e  Down  five  minutes, 

f  Lleasurement  fron  San  ^abriel  Valley  Protective  Association. 

Measurements  from  Los  Anpeles  Bureau  of  Water  V,'orks  5c  Supply  except  as  notec? 


CCi 


Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

B-116-L-10 

Nov, 

29 

a 

52.3 

Cont. 

Dec. 

20 

a 

51.5 

B-116C-L-10 

Feb. 

1 

48.6 

68.5 

May 

9 

47. 

B-117-L-10 

Feb. 

16 

b 

79.8 

98.8 

Apr. 

12 

b 

80.5 

June 

26 

b 

85, *2 

Oct. 

11 

b 

86.0 

B-119-M-9 

Apr. 

17 

37.6 

24.0 

Nov. 

4 

38.3 

B-119(i-M-10 

Apr. 

17 

c 

27,2 

24.9 

Nov, 

4 

c 

18.9 

B-121b-L-10 

Mar. 

8 

b 

37.2 

66.6 

Apr. 

16 

b 

37.6 

June 

26 

b 

45,8 

Oct, 

11 

b 

48.4 

B-122-L-10 

Jan, 

22 

19.2 

57.0 

Mar, 

5 

18.2 

Apr. 

16 

20,1 

June 

10 

24.5 

Aug. 

12 

29.8 

Nov. 

6 

23,3 

B-122f-L-10 

Jan. 

19 

17.0 

62.5 

Feb. 

9 

15.5 

Mar. 

1 

15.1 

Apr. 

12 

16.2 

May 

3 

18.4 

May 

24 

22.8 

June 

14 

24.3 

July 

6 

25.7 

July 

25 

28.8 

Aug. 

16 

29.2 

Sep. 

6 

27.6 

Sep, 

27 

87,0 

Oct. 

18 

25.2 

V'ell  Number 

and 

R.P.  Elev, 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


B-122f-L 

-10 

Nov.  8 

22.3 

Cont, 

Nov,  29 

20.5 

Dec.  20 

19.5 

B-129-L- 

10 

Jan.  22 

24. 

*58.1 

Mar.  5 

21.8 

Apr,  15 

23.5 

Aup.  12 

33.1 

Nov.  1 

30.1 

1941 

Jan.  8 

24.8 

1940 


B-132-N-8 

Apr, 

17 

91.1 

71,. 

Nov, 

4 

93.8 

B -133b -0-8 

Mar, 

7 

b 

8.6 

9.4 

B-133e-N-8 

Apr, 

11 

b 

39,8 

18.4 

B-134-N-9 

Jan. 

2 

56.8 

39, 

Feb. 

5 

56.8 

Mar. 

4 

56.8 

Apr, 

10 

56,8 

May 

5 

56.6 

June 

4 

56.7 

July 

9 

57.5 

Aug. 

5 

56.7 

Auj?. 

29 

56.6 

Oct, 

1 

56.7 

Nov. 

4 

56.9 

Dec. 

4 

55.8 

B-134C-N-9 

Feb, 

13 

b 

47.1 

31.6 

June 

26 

b 

50.5 

*  Corrected  R.P,  elevation,  fron  levels  by  L.A.B.  of  W.W.&  S. 

a  Measurement  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association. 

b  Measurement  from  Los  Angeles  Bureau  of  Water  Works  &  Supply, 

c  Stopped  windmill  to  measure. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 


1940 


1940 


23 


Well  Nvimber 

and 

R.P«  Elev. 


Date 


DiPt.R.P. 
to  water 
surface 

Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


B-136-N-10 

Jan.     2 

10.8 

B-136-N-10 

July     9 

9.2 

8,0 

Feb.     6 

8.1 

Cont. 

Aug.     5 

9.5 

Mar.     4 

7.8 

Aug.   29 

9.9 

Apr.  10 

8.0 

Oct.      1 

9.5 

Llay       6 

8.6 

Nov.      6 

9.0 

June     4 

8.9 

Dec.      4 

9.1 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 


25 


SOUTH  COASTAL  BASIIT  I!.TESTiaATION 

Records  of  Ground  'vVater  Levels  at  "Jells 

in  District  "C" 


27 


Well  ITumber 

and 

R.P.  Elev. 


Dnte 


1940 


Dipt  .R.P. 
to  water 
surface 

Feet 


c 

-lc-E-11 

Jan. 

30 

a 

169.7 

1172.4 

Feb, 

87 

b 

170.6 

. 

Apr. 

29 

a 

161.4 

June 

1 

a 

164.1 

Sep. 

9 

174.5 

Nov, 

30 

178.5 

c 

-Ik-E-U 

Feb. 

27 

c 

261.0 

1273.1 

Uar. 

29 

c 

258.2 

Apr. 

29 

c 

255.5 

June 

1 

c 

256.9 

June 

29 

c 

257.7 

July 

31 

c 

260.2 

Sep. 

10 

c 

263.5 

Sep. 

30 

c 

263.5 

Nov. 

30 

c 

265.8 

c 

-3-E-ll 

Jan* 

7 

c 

213. 

1201.7 

Feb. 

4 

c 

209. 

:  6 

liar. 

3 

r\ 

200. 

- 

Apr. 

21 

c 

195. 

'.'   n 

Hey 

5 

c 

194. 

June 

2 

c 

199. 

1 
•^ 

.  July 

7 

c 

207. 

Aug, 

4 

c 

215. 

-  ' '  ( 

.  Sep. 

1 

c 

222. 

" 

Oct. 

c 

224. 

Nov, 

3 

c 

227. 

Dec. 

1 

c 

228. 

c 

-5-E-ll 

Jan, 

3 

78,9 

1069.7 

Feb, 

1 

72,6 

Iter. 

1 

50,6 

Apr. 

2 

58.8 

May 

1 

59.8 

June 

18 

65.3 

July 

2 

68,5 

Aug, 

15 

79,4 

Sep. 

17 

87.6 

Oct, 

2 

88.8 

Dec. 

3 

94.6 

c 

-7-E-ll 

Jan. 

3 

125.2 

1109.7 

Feb. 

1 

123.4 

Liar. 

1 

118.6 

„ 

Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P,  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

C -7-E-ll 

Apr. 

2 

;  r^ 

"^114.8 

Gont. 

May 

1 

113.4 

June 

18 

115.0 

July 

2 

116.2 

Aug. 

15 

123.8 

Sep. 

17 

131.5 

Oct. 

2 

133.0 

Oct, 

18 

135.6 

Dec. 

3 

137.4 

C-lO-E-11 

Jan. 

3 

69.8 

1046.2 

Feb. 

1 

74.4 

»• 

Mar. 

1 

69.0 

«  ■? 

Apr. 

2 

58.7 

May 

1 

65.3 

June 

18 

65.3 

July 

2 

55.9 

s  i 

Aug. 

16 

69.3 

,  ,i"i  >  a 

Sep. 

17 

72.5 

Oct. 

2 

73.7 

Dec. 

3 

80.7 

C-ll-Z-11 

Jan. 

30 

259.8 

1188.5 

Feb. 

27 

259.3 

Mar, 

29 

259.5 

*,V 

Apr. 

28 

258.8 

l,^ 

May 

31 

258.5 

^.Bf 

June 

30 

261.6 

(S.sr 

July 

31 

264.7 

1,8'"' 

Sep. 

8 

263.7 

b.^T<^ 

Sep. 

29 

262.8 

h.fV 

Dec. 

1 

257.5 

C-12-E-11 

Jan. 

30 

213.0 

1129.2 

Feb. 

27 

211.5 

Mar. 

29 

213.4 

..  - 

Apr. 

29 

212.4 

siisx    ? 

Oct. 

4 

212.7 

■;:< 

Kov. 

29 

210.8 

C-16-F-11 

Jan. 

3 

de 

235. 

915.2 

Feb. 

1 

de 

235. 

-— -- y 

Mar. 

1 

2 

de 
de 

235. 

Apr. 

233. 

May 

1 

de 

233. 

a  Pump  nearby  idle. 

b  Punping  nearby yestprfiay. 

c  Measure TTient  fron  ov^'ner. 

d  Air  line. 

e  Spreading  water  in  C-15-F-11  66  feet  north. 

Measurements  from  Pasadena  Water  Department  except  as  noted. 


ca 


Dlet.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

t'Jell  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R,P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Elev. 

Dat 

;e 

Feet 

1940 

1940 

C-15-F-11 

June 

18 

a 

230. 

C-27-F-11 

Sep. 

17 

124.3 

Cont. 

July 

2 

ab 

231. 

Cont. 

Oct. 

1 

124.2 

Aug. 

16 

ab 

232. 

Nov. 

1 

124.4 

Sep. 

17 

a 

235. 

Dec. 

3 

124.2 

Oct. 

1 

ab 

253. 

Nov. 

1 

a 

238. 

C-31a-F-ll 

Apr. 

28 

145.4 

Dec. 

3 

ab 

232. 

774.4 

Sep. 

29 

140.8 

C-22-r-ll 

Jan. 

4 

a 

235. 

C-38a-E-12 

Feb. 

4 

382 . 7 

899.8 

Feb. 

1 

a 

235. 

1160.6 

.Mar. 

3 

381.6 

Mar. 

1 

e 

235. 

Mar. 

31 

381.0 

Apr. 

3 

a 

234. 

Apr. 

28 

378.6 

♦ 

May 

1 

a 

232. 

June 

2 

377.5 

June 

18 

a 

230. 

June 

30 

377.0 

'.                              '* 

July 

2 

a 

231. 

Aug. 

2 

c  376.6 

Aug. 

16 

a 

231. 

Sep. 

8 

375.4 

^  '  '"' 

Sep. 

17 

a 

234. 

Sep. 

29 

374.3 

Oct. 

1 

a 

231. 

Dec. 

1 

372.0 

Nov. 

1 

a 

235. 

■  .  . 

Dec. 

3 

a 

E32. 

C-41-E-.12 
890.3 

Apr. 
June 

28 
2 

c  152.9 
c  153.9 

C-23-F-11 

■Jan. 

30 

21.3 

.  '-i   s 

June 

30 

154.9 

694.7 

Apr. 

29 

19.5 

.     I     s 

Aug. 

4 

c  153.4 

■  Oct. 

1 

20.4 

Sep. 
V  Dec. 

29 

1 

153.4 
153.5 

C-24-F-11 

Jan. 

30 

79.7 

757.4 

Feb. 

27 

79.4 

C-42-E-12 

Feb. 

4 

326.1 

Apr. 

1 

79.1 

865. 

Mar, 

3 

325.0 

Apr. 

29 

78.7 

.  Mar. 

31 

325.1 

•  1'  ■■■ 

May 

31 

78.3 

f 

Apr. 

28 

324.8 

July 

1 

78.1 

June 

2 

326.0 

July 

31 

77.5 

June 

30 

327.0 

Sep. 

5 

77.4 

Aug, 

4 

328.3 

Oct. 

1 

77.1 

■  . 

Sep. 

8 

328.8 

0.?^1?     r.' 

Nov. 

29 

Dry 

]'J. 

.  Sep. 

29 

328,9 

'-,1,1 

f 

Dec. 

1 

330. 6 

C-27-F-11 

Jan. 

3 

132.4 

753.6 

Feb. 

1 

133.1 

C-43-F-12 

Mar. 

2 

257.7 

• 

Mar. 

1 

131.2 

800.5 

Apr. 

28 

258.0 

A     %  .^ 

Apr. 

2 

129.3 

June 

2 

258.2 

May 

1 

129.7 

June 

30 

259.0 

•  ■■' 

June 

18 

127.1 

Sep. 

8 

260,9 

July 

2 

126.5 

Sep. 

29 

251.2 

Aus^. 

16 

126.1 

Dec. 

1 

251.2 

a  Air  line. 

b  Spreading  water  in  C-15-F-11,66  feet  north. 

c  Motor  warm. 

Measurements  from  Pasadena  Vrnter  Department. 


?0  er.  tfcfsar-!^ 


29 


V<ell  Niimber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


'.Veil  Number 

and 

R.P-  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 

Feet 


1940 


1940 


C-44-F-12 

Jan.     3 

ab 

342. 

G-55-F-12 

June 

3 

b 

201.5 

379. 0 

Feb.     2 

ab 

341. 

Cont. 

June 

28 

b 

202.4 

Jilar.     1 

ab 

340. 

July 

30 

b 

203.6 

Apr.     3 

ab 

340. 

Sep. 

6 

b 

805.1 

.May       1 

ab 

340. 

Oct. 

1 

b 

204.7 

June  18 

ab 

338. 

- -.i.     a     ; 

Dec. 

2 

b 

203.7 

July     2 

ab 

340. 

Aug.   16 

ab 

342. 

C-55-F-12 

Jan. 

1 

162. 

Sep.   17 

ab 

344. 

714,9 

Feb. 

1 

159. 

Oct.     1 

ab 

341. 

,.v:-i 

liar. 

1 

158. 

Nov.     1 

ab 

343. 

**t?C     M     r 

Apr. 

1 

158.5 

Dec.      3 

ab 

343. 

r 

!.!ay 
June 

1 
1 

159. 
152. 

C-.47-F-12 

Jan.     5 

b 

172.6 

d    ^ 

July 

1 

164.5 

698.8 

Sep.   27 

b 

181.0 

c  ,  ^" ,  • 

Aup. 
Sep. 

1 

1 

164. 
163.5 

C-49-F-12 

Jan.     2 

a 

191,5 

Oct, 

1 

162. 

720.0 

Feb.     2 

a 

190.0 

Nov. 

1 

162. 

liar.  18 

a 

1S9.2 

Dec, 

1 

151.5 

Apr.   19 

a 

188.1 

QK 

T, 

• 

May       1 

a 

186.9 

C-58-F-12 

Jan. 

1 

151. 

June  10 

a 

192.7 

710.4 

Feb. 

1 

157. 

■ 

July     1 

a 

191.5 

Mar. 

1 

154. 

Aug.     3 

a 

194.4 

',' 

Apr. 

1 

157. 

Sep.   17 

a 

193.8 

•3 

Hay 

1 

157. 

Oct.     1 

a 

195.0 

June 

1 

157. 

•' 

Nov.      5 

a 

193.3 

c": ,  -  .■               ,■ 

July 

1 

157. 

<» ' 

•Dec.     5 

a 

192.7 

'■■■■■                                      T 

r 

Aug. 
Sep. 

1 
1 

158. 
159. 

C-52a-E-12 

Jan.      4 

b 

256.9 

Oct, 

1 

156,5 

791.2 

Feb.     2 

b 

255.3 

Nov. 

1 

156. 

tiar,     1 

b 

255.6 

Dec. 

1 

155.5 

Apr.      2 

b 

255.1 

Kay       1 

b 

254.8 

C-62-F-12 

Jan. 

1 

198. 

June  18 

b 

255.8' 

673.6 

Feb. 

1 

198, 

July     2 

b 

256. 3- 

Mar. 

1 

200. 

Aug.  16 

b 

257.9 

Apr. 

1 

199.5 

Sep.   17 

b 

259.3 

May 

1 

199. 

Oct. ■  1 

b 

259.4 

June 

1 

197. 

Nov.     1 

b 

259.0 

July 

1 

197. 

Dec.      3 

b 

258.5 

Aug, 

Sep. 

1 
1 

198. 
195. 

C-55-F-12 

Jan.   31 

b 

202.2 

Oct. 

1 

194.- 

736.3 

Feb .  ■  28 

b 

201,6 

Nov. 

1 

194. 

Apr.     1 

b 

200.9 

I?ec. 

1 

194. 

Apr.   30 

b 

201.0 

-   -,-- 

—  ■ 

L  Air  gage. 

b  Measurement  from  Pasade 

na  Water 

Department . 

Ueasurements 

from  owner  excent  as 

noted. 

l  'noi'> 
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Well  Number 

and 

R.P,  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Vs'ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P, 
to  water 
surface 

Feet 


1940' 


1940 


C-65-F-12 
599.6 


C-74-F-12 
576,5 

C-76-F-12 


C-82a-F-13 
592.1 


C-86-F-13 
** 621.0 


Jan . 
Feb. 
Mar. 
Apr, 
May 
June 
July 
•Aug. 
Sep, 
Oct. 
lifov . 
Dec. 


1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


a  155. 

a  157. 

a  157. 

a  157. 

a  156. 

a  155. 

a  155. 

a  154. 

a  155. 

a  155. 

a  154. 

a  154. 


May   1     151.1 
Sep.  27  b  156.2 


:Feb. 

Feb. 
Mar, 
May 
May- 
June 
Aug. 
S  ep . 


2 
29 
29 

1 
30 
27 

1 

5 


Sep:   27 
Nov*  28 


JeRi 
Feb.' 
Mar. 
Apr. 
May 
June- 18 
July-  2 
Avik.  15 
Sepi  17 
Oct.  ■  1 
Nov .  1 
Dec,'    3 


Jnn. 
Feb. 
Mar. 


4 
1 
1 


145,9 
144,9 
144.8 
l^i4.9 
148.4 
149.9 
152.2 
155,3 
152,9 
148.6 

76.5 

76,0 
74.1 
75.7, 
■"  76-..9 
85.3 
88.6 
89,5 
90,3 
90,3 
81.6 
82.0 

99,0 
99,4 
98.7 


C-86-F-13 

Apr, 

2 

98,4 

Cbnt. 

May 

1 

98.7 

.    June 

18 

101.4 

.    July 

2 

102.5 

Aug, 

16 

104.3 

■  Sep. 

17 

105.0 

Oct, 

1 

105.2 

Nov. 

1 

102.6 

.Dec. 

3 

102.8 

c'-96-r-13 

Jan. 

4 

59,9 

579.2 

Feb, 

2 

58,7 

Mar, 

7 

C 

57.0 

• 

Apr, 

4 

55.4 

May 

2 

c 

56,4 

May 

30 

c 

64.6 

0-98-F-13 

F-eb. 

2 

197.4 

•  7255.8 

.  Feb. 

28 

196.3 

■•  ■ 

,Mar. 

28 

198.8 

f  ■ 

'May 

2 

194.5 

'  • 

Sep. 

29 

d 

208.3 

C-lOl-F-13 

Jan. 

4 

a 

87.2 

603.0 

Feb. 

1 

a 

63.2 

Mar. 

5 

a 

8i.4 

Apr, 

2 

a 

"78.5 

Hay 

4 

a 

80.0 

• 

Aug. 

17 

a 

135.0 

Sep. 

13 

a 

105.0 

' '  '     ■. 

Oct. 

28 

a 

109,5 

NpVi 

1 

a 

118.8 

Dec. 

7 

a 

110.5 

C-102-F714 

594,1 


.1939 


May 
Sep. 


.  3 
29 


;940 


May 

;S'ep. 


2 

26' 


18.8 
22.5 


18.1 

23.4 


*  R.P.  elevatiqa..565..'».  toen'1  "including  Soptember  27,  1940;  then  565.8. 
**  Correction  to  previous  bulletins:  Prior  to  Juif  1,  1935,  R.P.  eleva- 
tion 519,4. 
a  Ueesurement  from  ovner, 
b  Meesurenent  doubtful, 
c  Pumping  nearby, 
d  Motor  warm. 
Measurements  from  Pasadena  V»eter  Department  except  as  noted. 
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Veil  Number 

and 

R.P.  Elev. 


C-lOe-F-lH 
706.4 


C-lll-F-ll 
776.3 


C-119-F-18 
662.8 


C-120-F-lg 
545.9 


Date 

1940 

Jan.  71  a 

liar .  1  a 

Mar.  29  e 

Apr.  50  a 

June  26  a 

July  SO  a 

Sep.  6  a 

Oct.   2  a 

Dec .  1  a 


Dist.R.P. 
to  weter 
surfece 
Feet 


Jan.  31 
Feb.  28 
Apr.  1 
Apr.  28 
June  2 
June  28 
July  30 
Sep.  6 
Sep.  29 
Dec.  1 

Jan.  2 
Feb.  2 
Mar.  18 
Apr.  19 
June  10 
July  1 
Aug.  3 
Sep.  17 
Oct.  1 
Nov .  5 
Dec.   5 

Jan.  2 

Feb.  2 

Kar.  18 

Apr.  19 

Ivlay  1 

June  10 

July  1 

Aug.  3 

Sep.  17 

Oct.  1 


a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 


148.1 

14€'.3 
148.3 
147.2 
147.4 
149.2 
150.8 
152.0 
152.0 

202.9 
202.4 
201.9 
201.9 
201.7 
202.0 
202.1 
201.6 
SOI.  5 
200.3 

133.8 
131.4 
133.3 
133.8 
138.4 
133.8 
140.7 
141.4 
137.2 
134.9 
136.1 

196.3 
205.5 
205.0 
193.0 
192.7 
205.0 
210.0 
213.9 
211.5 
214.7 


Dist.R.P 

Well  Nunber 

to  water 

end 

i--  surfece 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

-J-- 

1940 

C-120-F-12 

Nov. 

5 

210.4 

Cont. 

Dec. 

5 

205.7 

C-130-F-13 

Jan. 

15 

158.7 

577.0 

Feb. 

1 

156.2 

Feb. 

28 

152.8 

Mar. 

1 

152.2 

Apr. 

1 

150.7 

Hay 

1 

150.7 

June 

1 

163.8 

July 

1 

169.1 

Aug. 

1 

176.3 

Sep. 

1 

179.5 

Oct. 

1 

183.0 

t^.■^l  •. 

Nov. 

1 

178.1 

Dec. 

1 

176.2 

C-199b-G-12 

Apr. 

3 

b 

147. S 

404.6 

Oct. 

30 

b 

155.0 

C-200-F-13 

Jan. 

6 

c 

183.2 

481.9 

Feb. 

15 

c 

183.4 

Mar. 

8 

c 

183.5 

Apr. 

19 

c 

183.9 

^ 

May 

10 

c 

184.0 

June 

20 

c 

184.5 

;      .  vi 

July 

12 

c 

184.9 

'i.,.    ■          CI 

Aug. 

1 

c 

185.1 

►•'.♦^•.t     01 

Sep. 

12 

c 

185.7 

,.N      ;   ■ 

Oct. 

4 

c 

186.0 

Nov. 

15 

c 

186.4 

■ 

Dec. 

5 

c 

186.7 

C-201-G-12 

Jan. 

6 

c 

241.2 

503.8 

Feb. 

15 

c 

240.4 

Mar. 

8 

c 

240.2 

May 

30 

c 

242.1 

B.».r       3  5f 

Oct. 

25 

c 

244.8 

Dec. 

6 

c 

243.6 

C-201b-;>12 

Apr. 

30 

a 

285.5 

;*547.3 

Sep. 

27 

ad 

*  Corrected  R.P.  elevation  from  levels  by  Paseden&  ICater  Department. 

a  Measurement  froR  Pasadena  Water  De-oar trient. 

b  Measurement  from  Lop  Angeles  County  Flood  Control  District. 

c  Measurement  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association. 

d  Obstruction  at  291.2.  Dry. 

Measurements  from  owner  except  ^^   noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water        V'ell  Number 

to  water 

and 

surface            end 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet          R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

C-202-G-12 

Jan. 

6 

303.0         C-212-H-12 

Aug. 

1 

27.1 

560.9 

Jan. 

26 

302.0          Cont. 

Sep. 

13 

27.2 

Feb. 

15 

301.0 

Oct. 

4 

27.3 

Mar. 

8 

300.0 

Nov, 

15 

27.6 

Mar. 

29 

298.9 

Dec. 

6 

27.6 

Apr, 

19 

298.4 

Nov. 

15 

306.0         C-214-G-13 

Jan. 

5 

80,4 

Dec. 

12 

305.6           370.8 

Jan. 
Feb. 

26 
15 

80.3 
80.2 

C-204-G-12 

Jan, 

6 

217.8 

Mar. 

7 

80.3 

478.9 

Jan, 

£6 

217,5 

Apr. 

18 

80.7 

Feb, 

16 

217.2 

May 

9 

81.2 

Mar. 

6 

216.9 

Oct. 

3 

83.7 

Apr. 

19 

218.5 

Nov. 

14 

84.1 

May 

9 

217.4 

Dec. 

5 

84.1 

June 

21 

218.6 

July  11 

219.4         C-219-G-13 

Jan. 

6 

122.3 

Aug. 

1 

220.2           385.0 

Jen. 

29 

121.5 

Sep, 

12 

221.0 

Feb. 

19 

121.6 

Oct. 

3 

221.0 

Mar. 

8 

121.8 

Nov. 

15 

220.3 

Mar. 

29 

121.7 

Dec, 

5 

220.1 

Apr. 
May 

19 

10 

121.6 
129.7 

C-206-G-12 

Jan. 

6 

274.8 

June 

20 

125.1 

534.  S 

Jan. 

26 

274.8 

July 

12 

127.2 

Feb. 

16 

274.9 

Aug. 

1 

128.5 

Mar. 

29 

273.1 

Sep. 

13 

126.4 

Apr. 

19 

273.0 

Oct. 

4 

125.6 

May 

10 

274.6 

Nov. 

15 

125.3 

May 

30 

274.9 

Dec. 

6 

125.3 

June 

21 

275.7 

July  12 

276.6         G-220a-G-14 

Apr. 

4 

a   38.8 

Aug. 

1 

277.1           325.5 

Oct. 

29 

a   44.5 

Sep. 

13 

277.8 

Oct. 

4 

277.8         C-223-G-13 

Jan. 

5 

24.5 

Nov. 

15 

278.2           ♦ 

Feb. 

15 

24.0 

Dec. 

6 

277.9 

Mar. 

Apr. 

7 

18 

24.2 
24.8 

C-211m-G-ll 

Apr. 

19 

a   18.6 

May 

9 

24.7 

428.5 

June 

July 

20 
11 

25.9 
25.8 

C-212-H-12 

Jan, 

5 

27.5 

Aug. 

2 

25.9 

283.6 

Feb. 

16 

27.4 

Sep. 

12 

26.9 

Mar. 
Apr. 

8 
19 

27.1 

Oct. 

3 

27.1 

27.0 

Nov. 

14 

27.5 

May 

10 

2o.9 

Dec. 

5 

27.0 

June 

21 

26.9 

Dec. 

26 

28.4 

July 

12 

27.0 

*  R.P.  elevation  3( 

D6.2 

to  end  including  December  5,  1940,  tl 

"en 

307.7. 

a  Ueasuremen-t 

;  from 

Los 

Angeles  County  Flood  Control  Di 

strict. 

Measurenents 

from  Sen  i 

Gabriel  Valley  Protective  Association 

except  as  noted 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Niunber 

to  water 

Well  Number 

to  water  ■ 

and 

surface 

and 

^itfsf: 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet     .. 

1940 

1940 

C-230a-H-13 

Jan. 

5 

18.1 

C-239-H- 

13 

July 

11 

12.0 

278.3 

Feb. 

15 

16.7 

Cont. 

Aug. 

1 

12.2 

liar. 

7 

16.9 

Sep. 

13 

12.3 

Apr. 

18 

17.3 

Oct. 

4 

12.4 

May 

9 

17.3 

Nov. 

15 

12.2 

June 

20 

17.8 

Dec. 

6 

11.7 

Aug. 

22 

18.7 

Oct, 

25 

a       19.4 

C-240q-I 
211.2 

-13 

Jan. 
Feb. 

2 

5 

3.1 
2.4 

C-232a-H-13 

Apr. 

2 

b       14.3 

Mar. 

4 

2.3 

271.4 

Oct. 

29 

be 

Apr. 
llay 

1 
5 

2.1'  . 
3,0 

C-234-H-13 

Jan. 

4 

4.7 

June 

3 

3.2 

242.6 

Feb. 

15 

3.5 

July 

1 

3.8 

Mar. 

7 

4.0 

Aug. 

5 

3.7 

Apr. 

18 

4.5 

Sep. 

2 

3.3 

May 

9 

4.5 

Oct, 

7 

3.7 

June 

20 

4.9 

Nov. 

4 

2.4 

July 

11 

5.4 

Dec. 

2 

2.9 

Aug, 

1 

5.8 

Sep. 

13 

6.0 

C-242-F- 

14 

Jan. 

5 

112.8 

Oct. 

4 

5.0 

404.3 

Jan. 

25 

112.3 

Nov. 

15 

5.8 

•.   • 

Mar . 

7 

112.5 

Dec. 

6 

5.6 

Mar. 
Dec. 

28 
26 

112.2 
117.3 

C-237W-K-13 

Jan. 

5 

3.8 

,fc  •  ■  ,' 

240. 

Feb. 

15 

3.2 

C-243-F- 

14 

Jan. 

5 

122.5 

Mar. 

7 

3.6 

414.5 

Feb. 

15 

122.6 

Apr. 

18 

4,1 

Mar. 

7 

122.5 

May 

9 

4.1 

■).  - 

Apr. 

18 

121.7 

June 

20 

4.8 

May 

9 

123.4 

July 

11 

5.3 

Mpy 

31 

121.5 

Aug. 

1 

5.6 

Aug. 

1 

121.2 

Sep. 

13 

S.O 

^,U 

Sep. 

12 

123.9 

Oct. 

4 

5.8 

Oct. 

3 

125.3 

Nov. 

15 

5.3 

Nov. 

15 

126,6 

Dec. 

6 

5.1 

o..3:-i 

Dec. 

5 

127.2 

C-239-K-13 

Jan. 

5 

11.2 

C-243a-G-14 

Apr. 

4 

b     105.5 

228. 

Mar. 
Apr, 

7 
18 

11.2 
11.9 

*395.3 

May 

9 

11.5 

C -2  43b -5 

'-14 

Apr. 

3 

b        34.5 

June 

20 

11.8 

785. 

Oct. 

3 

b        48.8 

*  Corrected  R.P.  elevation,  fron'levels  by  L,A,Go.F.C.D. 
a  Motor  warm. 

b  Measurenent  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
c  'J«ell  filled  with  rubbish. 

Measurements  from  San  Gtebriel  Valley  Protective  Association  except  as 
noted. 


Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

C-243d-r-14 

Jan. 

5 

106,3 

699.5 

Jan, 

26 

104.1 

Mar. 

7 

94,5 

Mar. 

28 

83.8 

May 

31 

87.1 

Aup. 

22 

106.6 

Oct. 

3 

109,9 

Nov. 

14 

109.2 

Dec. 

26 

108.0 

0-249-0-14 

Jan. 

2 

50.5 

335.4 

Feb. 

5 

50.3 

liar. 

4 

50.0 

Apr. 

1 

50.1 

May 

6 

50.1 

June 

3 

50.4 

July 

1 

47.2 

Aug, 

50.0 

Sep. 

2 

51.8 

Oct. 

7 

53.4 

Nov. 

4 

54.4 

Dec. 

2 

54.9 

C-251h-G-14 

Jan. 

5 

36.5 

314. 

Feb . 

15 

36.3 

Mar. 

7 

36.1 

Mar. 

28 

35.2 

May 

9 

36.2 

May 

31 

35.5 

July 

11 

36.7 

Aug« 

2 

37.2 

Sep. 

12 

38.8 

Oct. 

3 

39,6 

Nov, 

14 

40.5 

Dec. 

5 

40.7 

C-253J-H-14 

Jan. 

5 

23.0 

294.9 

Feb. 

15 

22,3 

Mar. 

7 

22.0 

Apr. 

18 

22.1 

June 

20 

23.1 

July 

11 

a 

C-259-H-14 

Jan, 

5 

17.2 

292.0 

Feb. 

15 

15.0 

Mar. 

7 

15,7 

Dist.R.P 

Veil  Number 

to  vjater 

end 

surface 

R,P,  El 

ev. 

Date 
1940 

Feet 

C-259-H- 

•14 

Apr, 

18 

15.9 

Cont. 

May 

9 

18.1 

June 

20 

19.8 

July 

11 

20.5 

Aug. 

2 

19.9 

Sep. 

12 

22.3 

Oct, 

3 

23.1 

Nov, 

14 

2P.f7 

Dec, 

5 

21.2 

C-252-H- 

■14 

Jan. 

5 

35.8 

320.1 

Feb. 

15 

35.0 

Mar. 

7 

34.7 

Apr. 

16 

34.7 

May 

9 

34.5 

June 

20 

35.9 

. 

July 

11 

37.2 

Aug. 

2 

38.2 

Sep, 

12 

40.0 

Oct. 

3 

40.3 

. 

Nov. 

14 

40.4 

Dec. 

5 

40.5 

C-260-H- 

■14 

Jan. 

5 

11.3 

294.5 

Feb. 

15 

10.0 

Mar, 

7 

10.0 

May 

9 

10.0 

June 

20 

15.1 

Aug. 

22 

18.9 

Sep. 

12 

20.3 

Oct. 

3 

19.2 

Nov. 

14 

15.2 

Dec. 

5 

15.7 

C-278-F- 

■14 

Jan. 

5 

30.2 

♦536.3 

Feb. 

15 

16.5 

Mar. 

7 

16.8 

Apr. 

18 

16.4 

May 

9 

15.9 

June 

20 

25.0 

Aug. 

1 

28,8 

Sep. 

12 

34.5 

Oct. 

24 

47,5 

Nov. 

14 

43.0 

Dec. 

25 

30.3 

*  Corrected  R.P.  elevation  from  levels  by  S.G.V.P.A. 

a  VJell  destroyed. 

Measurements  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association. 
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'A'ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  we.ter 
surface 
Feet 


'."ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dlst.R.P. 
to  water 
surface 
FePt 


1940 


1940 


C-280-F- 

•15 

Jan. 

5 

48.7 

591.2 

Jan. 

25 

48.1 

Feb. 

15 

41.2 

Mar. 

7 

40.5 

Apr. 

18 

41.9 

May 

9 

42.0 

June 

20 

47.1 

July 

11 

48.1 

Aug. 

1 

50.4 

Sep. 

12 

58.0 

Oct. 

3 

65.5 

Nov. 

14 

84.8 

Dec. 

5 

87.4 

C-282-r- 

•14 

Jan. 

5 

171.6 

465.1 

Feb. 

15 

172.2 

Mar. 

7 

171.5 

Apr. 

18 

170.2 

Hay 

Q 

172.6 

June 

20 

169.9 

July 

11 

168.7 

Aug. 

1 

169.8 

Sep. 

12 

172.6 

•> 

Oct. 

3 

174.4 

Nov. 

14 

175.4 

Dec. 

5 

179.9 

C-283-G- 

-15 

Apr. 

2     a     150.0 

442.7 

C-284-G-15 

Apr. 

2     a     ieO.4 

480.1 

Oct. 

29     a     185.8 

C-285-F- 

■15 

Jan. 

5 

64.7 

685. 

Jan. 

26 

41.8 

Feb. 

15 

28.9 

Mar . 

7 

30.0 

Apr. 

18 

27.1 

L^ay 

9 

27.9 

June 

20 

55.9 

July 

11 

56.4 

Aug. 

1 

63.1 

Oct 

z 

Fj5   8 

Nov. 

14 

79.2 

Dec. 

c 

65.0 

C-291- 

-G- 

14 

Jan. 

5 

82.9 

371. 

,5 

Feb. 

16 

82.5 

Mar. 

7 

82,3 

Apr. 

18 

80.9 

May 

9 

80.9 

June 

20 

81.2 

July 

11 

79.9 

Aug. 

2 

81.8 

Sep. 

12 

84.2 

Oct. 

3 

85.6 

Nov. 

14 

85.6 

Dec. 

5 

87.5 

C-294a-G-15 

Jan. 

2 

96.4 

387. 

,8 

Feb. 

5 

96.2 

s'  • 

Mar. 

4 

95.7 

^.-.la 

r^    - 

Apr. 

1 

94.9 

^»fl5 

6 

May 

20 

93.8 

C 

June 

3 

94.0 

I 

July 

1 

94.5 

Aug. 

95.8 

■^     J'-  <'i 

Sep. 

2 

97.7 

■--  .   'wJ 

i--' 

Oct. 

7 

99.8 

i 

Nov. 

4 

100.7 

e 

Dec. 

2 

100.9 

p 

Dec. 

30 

101.1 

C-295. 

.15'" ' 

Jan. 

5 

98.8 

392, 

.7 

Feb. 

16 

98.7 

v»«»»V 

Mar, 

7 

98.2 

o.':-;; 

Apr. 

18 

95,8 

r     7_  V 

f 

Kay 

9 

95.2 

0-;; 

"•"June 

20 

95.8 

"  r 

'July 

11 

97.5 

#1 .,  .» 

Aug. 

2 

98.6 

1  •  •' 

Sep. 

12 

100.9 

0.".;, 

Nov. 

14 

103.5 

-,A^; 

4 

1^ 

Dec. 

5 

104.8 

C-296- 

-G- 

-15 

Jan. 

5 

126.7 

422, 

.7 

Feb. 

16 

125.8 

.••'-,'*. 

Mar. 

7 

125.4 

'-«.  '■'J 

Apr. 

18 

124.9 

a  Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  Dirtrlct. 
Measurements  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Associstion  except  as 
noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P, 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1940 


1940 


C-3O0-H-15 

Jan. 

2 

107.2 

407.2 

Feb. 

5 

107.4 

Mar. 

4 

107.4 

Apr. 

1 

107.1 

May 

6 

106.5 

June 

3 

106.2 

July 

1 

106.9 

Aug. 

5 

108.2 

Sep. 

2 

109.3 

Oct. 

7 

110.7 

Nov. 

4 

111.8 

Dec. 

2 

111.9 

C-307-H-15 

Jan. 

5 

65.4 

357.4 

Jan. 

25 

65.7 

Feb. 

16 

65.7 

Mar. 

28 

65.4 

Apr. 

18 

65.6 

May 

9 

65.4 

June 

20 

67.3 

July 

11 

68.2 

Aug. 

2 

68.7 

Sep. 

12 

69.7 

Oct. 

3 

70,2 

Nov. 

11 

70,1 

Dec. 

5 

70.2 

t3-309-H-15 

Jan. 

5 

33.0 

320.3 

Feb. 

15 

32.6 

Mar. 

7 

32.4 

Apr. 

18 

34.2 

Maj"- 

9 

33.0 

May 

31 

33.3 

June 

20 

35,9 

July 

11 

38.9 

Aug. 

2 

38.4 

Sep. 

12 

38.1 

Oct. 

3 

38.0 

Nov. 

14 

36.9 

Dec. 

5 

37.6 

C-312-H-15 

Jan. 

5 

49.6 

342.3 

Feb. 

15 

49,0 

Mar. 

7 

48.8 

C-312-H-15 

Apr. 

18 

48.8 

Cont. 

July 

11 

58.5 

Aug. 

2 

59.7 

Aug. 

22 

56.7 

Oct, 

3 

55.7 

Nov. 

14 

53.3 

Dec, 

5 

54.2 

C-313-H-15 

Api^. 

9  a 

57.8 

371.2 

Nov. 

4  a 

61.4 

C-316-I-15 

Jan. 

5 

12,3 

♦ 

Feb. 

15 

9.5 

Mar. 

7 

9.5 

Apr. 

18 

9.7 

May 

9 

9.0 

Aug. 

2 

15.3 

Sep. 

12 

14.3 

Oct. 

24 

13.4 

Nov. 

14 

12.1 

Dec. 

26 

8,3 

C-317-I-15 

Jan, 

5 

23.0 

331.0 

Feb. 

15 

19.2 

Mar. 

7 

19.1 

Apr. 

18 

19.1 

May 

9 

18.9 

June 

20 

19.1 

July 

11 

19.7 

Aug. 

2 

21.1 

Sep. 

12 

24.5 

Oct. 

3 

27.2 

Nov. 

14 

27.1 

Dec. 

5 

26.5 

1939 


-320-F-16 

Apr. 

8 

a 

13.1 

** 

Oct. 

3 

a 

20.0 

1940 

Apr .  2  a 
Oct.  29  a 


13.4 

38.0 


*  R.P.  elevation  309.5 
**  R.P.  changed;  new  e 
a  Measurement  from  Los 
Measurements  from  San 


to  and  including  May  9,  1940,  then  308.7. 
levation  754.7, 

Angeles  County  Flood  Control  District. 
Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dlst.R.P, 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dlst.R.P. 
to  vnater 
surface 
Feet 


1940 


1940 


C-322-F-15 

Jan. 

5 

68.7 

694.6 

Jan. 

25 

34.1 

Feb. 

15 

25.8 

Mar. 

7 

20.3 

Mar. 

28 

22.0 

Apr. 

18 

19.0 

May 

9 

20.8 

Jime 

20 

60.9 

July 

11 

62.4 

Aug. 

2 

70.7 

Sep. 

12 

84.9 

Oct. 

2 

99.9 

Nov. 

14 

89.6 

Dec. 

5 

70.0 

C-323-r-16 

Jan. 

5 

70.2 

693.3 

Jan. 

25 

30.1 

Feb. 

15 

11.6 

Mar. 

7 

16.5 

Mar, 

28 

20.8 

Apr. 

18 

18.4 

May 

9 

20.6 

May 

31 

43.3 

June 

20 

63.8 

July 

11 

69.3 

Sep. 

12 

93.4 

Oct. 

3 

105.6 

Nov. 

14 

93.7 

Dec. 

5 

73.7 

C-328-F-16 

Jan. 

5 

69.3 

571.4 

Feb* 

15 

29.8 

l!ar. 

7 

25.4 

Apr. 

18 

29.0 

Kay 

9 

27.4 

June 

20 

48.8 

Jul:'- 

11 

58.7 

Sep. 

12 

78.3 

Oct. 

3 

89.1 

Nov. 

14 

93.9 

Dec, 

5 

77.7 

C-334-F-15 

Jan. 

5 

72.4 

630.0 

Feb. 

5 

67.7 

Mar. 

7 

38.4 

Apr. 

16 

25.2 

May 

9 

23.1 

Measurements 

from 

San 

':>abriel  V 

C-334-F-16 

June 

14 

31.0 

Cont, 

July 

3 

39,8 

Aug. 

1 

48.1 

Sep. 

12 

59.1 

Oct. 

3 

65.7 

Nov. 

14 

76.7 

Dec. 

5 

78.8 

C-335-G-15 

Jan. 

p 

233.6 

538.2 

Feb. 

15 

233.6 

Mar. 

7 

232.2 

Apr. 

18 

228.3 

May 

9 

226.8 

June 

20 

226.7 

July 

11 

228.2 

Aug. 

2 

230.0 

Sep. 

12 

233.4 

Oct. 

3 

236.1 

Nov. 

14 

238.3 

Dec. 

5 

238.8 

C-337-G.15 

Jan. 

5 

253.8 

657. 

Feb. 

15 

254.2 

Mar. 

7 

254.3 

Apr, 

18 

255.3 

May 

9 

254.7 

June 

20 

255.1 

July 

11 

255.0 

i  .^i-i 

Aug. 

2 

255.9 

Sep. 

12 

255.7 

Oct. 

3 

257.1 

Nov, 

14 

258.3 

Dec. 

5 

258.8 

C-33P-G-16 

Jan. 

5 

210,8 

534.4 

Feb. 

15 

209.9 

Mar. 

7 

209.4 

Apr. 

18 

208.9 

May 

9 

207.9 

June 

20 

213.9 

July 

11 

218.4 

Au.c. 

2 

214.5 

Sep. 

12 

215.2 

Oct. 

3 

21B.5 

Nov. 

14 

214.7 

Dec. 

5 

214.8 

Protective  Association, 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1940 


Dlet.E.P. 
to  w«iter 
surface 
Feet 


V/ell  Number 

and 

R.P.  ?lev. 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


C-343-H-16 

Jan. 

2 

159.2 

477.9 

Feb. 

5 

15R.1 

Mar. 

4 

157.2 

Apr. 

1 

155.4 

May 

6 

155.9 

June 

HE 

150.5 

July 

1 

162.3 

Aup-. 

5 

165.4 

Sep. 

2 

16P.6 

Oct. 

7 

166.8 

Nov. 

4 

153.2 

Nov. 

25 

162.4 

Dec. 

2 

153.2 

C-354-K-16 

Apr. 

16  a 

139.9 

483.4 

Nov. 

12  a 

147.2 

C-360-G-16 

Jan. 

2 

159.1 

462.4 

Feb. 

5 

159.2 

Mar. 

4 

159.0 

Apr. 

1 

157.8 

May 

5 

155.4 

June 

3 

156.1 

July 

1 

156.8 

Au?. 

5 

158.5 

Sep. 

2 

130.0 

Oct. 

7 

167.3 

Nov. 

4 

154.2 

Dec. 

2 

154.1 

C-36£-G-15 

Jan. 

5 

202.2 

499.3 

Jan. 

25 

202.3 

Feb. 

15 

202.1 

Mar. 

7 

201.0 

Apr. 

18 

196.1 

Hay 

9 

197.0 

June 

PC 

197.4 

July 

11 

19R.4 

Auf . 

2 

199.8 

Sep. 

12 

203.0 

Oct. 

3 

204.9 

Nov. 

14 

207.0 

Dec. 

5 

207.4 

C-364-I-15 

Apr. 

2  a 

19.5 

330.5 

Oct. 

29  a 

23.0 

C-367-F- 

■15 

Jan. 

5 

253.4 

549.0 

Feb. 

15 

252.6 

Mar. 

7 

249.5 

Apr. 

18 

245.5 

May 

9 

244.3 

June 

20 

245.5 

July 

11 

246.9 

Aug. 

1 

247.7 

Sep. 

12 

253.2 

Oct. 

3 

255.1 

Nov. 

14 

258.3 

Dec. 

5 

258.9 

C-376-G- 

•11 

Jan. 

6 

255.8 

532.0 

Feb. 

15 

256.3 

Mar. 

8 

255.8 

Apr. 

19 

255.3 

May 

10 

255.3 

June 

21 

255.7 

July 

12 

256  »1 

Aup, 

1 

256.3 

Sep. 

13 

256.7 

Oct, 

4 

256.8 

Nov. 

15 

257.0 

Dec. 

5 

257.2 

C-563C-I 

-13 

Apr, 

1  a   10.7 

219.4 

Oct. 

29  a   11.3 

G-399-G- 

■15 

Apr. 

22  a  274.3 

625. 

Nov. 

12  a  275.2 

C-401-F- 

16 

Apr, 

8  a  149 . 7 

882. 

Nov, 

12  a  155.2 

C-401C-F 

■-16 

Jan. 

5 

226.1 

704. 

Feb. 

15 

226.8 

Mar. 

7 

227.2 

Apr. 

18 

227.9 

l!ay 

9 

228.0 

June 

20 

228,4 

July 

11 

229.3 

Aug. 

2 

229.8 

Sep. 

12 

231.4 

Oct. 

3 

234.5 

Nov. 

14 

235.5 

Dec. 

5 

836.3 

a  Kepsurenent  from  Los  Anpeles  County  Flood  Control  District. 
lleasurements  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as 
noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

V<ell  Number 

+ 

0  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surff.ce 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Pate 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1940 

19 

40 

C-404a-F-17 

Jan. 

31 

119.8 

C-443c-a-17 

Jan. 

24 

242.7 

1115.0 

Mar. 

26 

89.7 

*869.7 

Feb. 

20 

239.5 

Apr. 

8 

84,7 

Apr. 

8 

235.2 

May- 

8 

91.2 

Nov. 

8 

234.2 

July 

10 

122.9 

Sep. 

18 

134.4 

C-446e-G-18 

Apr. 

16 

209.6 

Nov. 

6 

136.7 

934.4   V^ 

'Nov. 

12 

207.8 

C-405-F-17 

Jan. 

1 

a 

380.7 

C-452C-G-17 

Apr. 

16 

172.9 

950. 

Feb. 

5 

a 

379.6 

672.2 

Nov. 

12 

178.0 

Mar. 

1 

a 

379.7 

Kay 

1 

a 

380.3 

C-453-G-17 

Apr. 

15- 

■^•^'•^79.4 

June 

1 

a 

383.6 

531.1 

Nov. 

12 

79.3 

July 

1 

a 

388.7 

Sep. 

1 

a 

395.0 

C-498-G-18 

Apr. 

17 

170.2 

Oct. 

1 

a 

401.7 

:  1046.1 

Nov. 

19 

169.7 

Nov. 

1 

a 

401.7 

Dec. 

4 

8 

398.9 

C-500-G-18 
1029.0 

Jen. 

Mar. 

24 
20 

ab  129.9 
114.9 

C-415-F-17 

Apr. 

8 

141.8 

Apr . 

24 

114.5 

870. 

Nov. 

12 

147.7 

Nov. 

18 

128.3 

C-426a-F-17 

Apr. 

8 

83.8 

C-512b-G-18 

Apr. 

17 

67.6 

896. 

Nov. 

13 

113.5 

983. 

Nov. 

12 

93.4 

C-430b-F-17 

Apr. 

8 

101.8 

C-514-G-ie 

Apr. 

22 

76.8 

715. 

Nov. 

12 

103.8 

975. 

Nov. 

18 

99.2 

C-432-G-17 

Apr. 

8 

90.8 

C-522-G-18 

Apr. 

9 

46.4 

739.9 

Nov. 

4 

107.8 

930, 

Nov. 

4 

55.1 

C-437-G-17 

Apr. 

8 

113.9 

C-522a-G-17 

Apr. 

8 

68.7 

795.6 

Nov. 

4 

139.4 

906.5 

Nov. 

8 

94.4 

C-444b-G-l7 

Apr. 

16 

b 

254.0 

C-534-G-18 

Apr. 

22 

144.8 

742. 

Nov. 

12 

b 

266.0 

1002.0 

Nov. 

15 

144.9 

C-446a-G-17 

Jan. 

24 

92.2 

C-595-G-19 

Apr. 

24 

178.2 

880.6 

Apr. 
May 

8 
8 

91.7 

92.0 

''"  1134.3 

Nov. 

18 

187.6 

July 

10 

92.1 

C-611-G-19 

Apr. 

23 

337.2 

Sep. 

24 

92.3 

';:*  1044.0 

Nov. 

22 

347.8 

Oct. 

16 

92.5 

Wov. 

4 

92 , 7 

*  Corrected  R.P.    elevation,    fron  levels  by  L.A.  Co.  F.CD. 

a  Measurement  by  operator.  '     '      '   " 

b  Air  measurement.  * 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District, 


Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R,P.  Elev, 

Date 
1940 

Feet 

R.P.  Elev, 

Date 
1940 

Feet 

C_627-G-.19 

Jan. 

2 

211.8 

0-658-0-20 

Apr, 

8 

141.4 

1230. 

Feb. 

7 

197.2 

Gont. 

Hay 

12 

141,0 

Mar. 

6 

190,9 

July 

31 

164.8 

Ar)r-, 

10 

186.7 

'•  ' 

Nov. 

5 

168.8 

May 

8 

180.3 

-  * 

Dec. 

2 

164.7 

^r'  i^ 

June 

5 

213,1 

July 

3 

229.1 

C-659C-G-20 

Apr, 

24 

98,8 

Sep. 

24 

244,2 

1423.3 

Nov. 

13 

135.1 

- 

Oct, 

4 

233.6 

Nov» 

IS 

208.4 

C-659i-G-20 

Jan, 

2 

169.5 

1511.8 

Apr. 

17 

167.8 

C-649-.G-19 

Jan. 

24 

342.9 

Nov. 

13 

183.2 

.  1030.6 

Feb. 

20 

339.2 

Mar. 

20 

335.3 

C-660-G-19 

Apr, 

23 

86,4 

.-  fSlfl  f 

Apr. 

22 

332.8 

1311. 

Nov, 

18 

134,6 

?  ~-p  '" 

June 

12 

332.1 

July 

17 

333.4 

C-660C-G-19 

Jan. 

2 

83.2 

Sep. 

24 

335.6 

1319,4 

Feb. 

7 

76,7 

Nov. 

22 

334.3 

Mar. 
Apr. 

6 
10 

72,9 
69.7 

C-655d-F-19 

Apr. 

26 

118.0 

May 

1 

68,9 

1374.7 

Nov, 

18 

163.3 

May 
Oct. 

22 
9 

73,8 
128,6 

C-655q-F-19 

Apr. 

24 

29,9 

Nov, 

19 

115.3 

1530.9 

Nov. 

6 

43,4 

C-564-G-20 

Apr. 

24 

b   336,8 

C-655W-F-20 

Apr. 

26 

a  162,+ 

1301. 

Nov, 

13 

327,6 

**1523. 

C-666-G-19 

Apr. 

23 

270,3 

C-656-F-20 

Apr. 

17 

183,1 

1114. 

Nov, 

22 

283,4 

1545. 

Nov. 

13 

204,5 

C-670h-H-19 

July 

30 

180.4 

C-656a-.F-20 

Apr, 

17 

222.0 

*950,3 

Aug, 

0 

180.9 

1632,7 

Nov, 

13 

234,8 

Sep, 
Oct, 

24 
16 

183,8 
184,2 

C-656h-F-20 

Apr. 

3 

16,9 

Nov, 

15 

179.9 

1831.0 

Nov. 

6 

39.7 

Dec. 

10 

175.2 

C-656i-F-20 

Apr, 

3 

13.9 

C-675e-H-18 

Apr. 

22 

175.2 

2067, 

Nov, 

6 

35,4 

850. 

C-658-G-20 

Jan. 

2 

149,3 

C-678k-H-19 

Apr, 

3 

102.4 

1482,5 

Feb, 

Mar, 

14 
11 

144,9 
142,9 

807,5 

Oct, 

30 

107,7 

'  New  elevation;  R.P.  changed. 

**  Correction  to  Bulletins  39-F,  39-G  and  39-H;  R.P.  elevation  1523. 

a  Tape  and  float  measurement. 

b  Air  Measurement. 

Measurements  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P,  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1940 


1940 


C-701C-I-17 

Jan. 

24 

a 

22.4 

512,5 

Feb. 

20 

a 

20,8 

• 

Kar. 

26 

a 

19.4 

Apr. 

9 

a 

19.0 

May 

22 

a 

19.1 

June 

26 

a 

22.9 

July 

17 

a 

25.5 

Aug. 

6 

8 

27.7 

Oct. 

16 

a 

29.1 

Nov. 

8 

a 

27.9 

C-703-H-18 

Apr. 

£2 

a 

114.8 

774. 

Nov, 

15 

a 

120,4 

C-703C-H-18 

Apr. 

22 

a 

96.9 

765. 

Nov. 

15 

a 

103.8 

C-704-H-18 

Apr. 

15 

a 

62.2 

704.0 

Nov. 

15 

a 

66.8 

,.,C-705-K-17 

Apr. 

16 

a 

52.5 

"■     640.0 

Nov, 

15 

a 

Filled 

C-708-I-15 

Apr. 

2 

a 

38.8 

574. 

Nov. 

8 

a 

46.0 

C-712-J-16' 

Apr. 

2 

a 

25.9 

*480.5^ 

Nov. 

8 

a 

28.0 

;C -715-1 -16 

Apr. 

2 

a 

59.5 

■     405. 

Nov. 

8 

a 

60.8 

^  T;-e03g-I-12 

Jan. 

2 

32.8 

183. 

Feb. 

5 

30.0 

Mar. 

4 

27.8 

Apr. 

1 

26.7 

Kay 

6 

25.8 

June 

3 

26.1 

July 

1 

27.7 

Aug. 

5 

30.1 

■' 

Sep. 

£ 

33.5 

Oct. 

7 

36.6 

Nov. 

4 

37.2 

Dec. 

2 

35.1 

C-803r-I-12 

Jan. 

18 

54.0 

211, 

liar. 

21 

51.2 

*  Correction  to  Bulletins  39,  39-A  and 

a  Measurenent  from  Los  Angeles  County  Flood  Control 

Measurements  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Asso 


C-803r-I 

-12       Apr. 

11 

60.2 

Cont. 

May 

2 

60.5 

June 

13 

52.0 

July 

5 

62.3 

Aug, 

15 

67.8 

- 

Sep. 

5 

69.6 

Nov. 

7 

56.0 

C-S08-I- 

12         Jan. 

18 

76.6 

191. 

Feb. 

8 

75.3 

Mar. 

21 

71,7 

ADr. 

11 

70.6 

May 

2 

70.0 

June 

13 

70.8 

^.I 

July 

5 

71.1 

v\^' 

Aug. 

15 

72.7 

^          Sep. 

5 

74,2 

Oct. 

17 

77.2 

Nov. 

28 

78,1 

Dec. 

19 

78.2 

C-811a-I 

-11       Jan. 

18 

59.4 

152.1 

Feb. 

8 

68,0 

Feb. 

27 

67.0 

Her. 

21 

68,4 

Apr. 

11 

66.9 

May 

2 

67.6 

June 

13 

73.8 

July 

5 

73.6 

' 

Aug. 

15 

77.9 

Sep. 

5 

76.5 

■  .  l> 

T   .J  Oct. 

17 

77.5 

*'»'.-'/ 

Nov. 

28 

75.1 

z,U 

Dec. 

19 

73.9 

C-812-I- 

11         Apr. 

2     a 

55.0 

143.4 

Oct. 

30     a 

55.0 

C-814-I- 

13         Jan. 

18 

33.1 

175.7 

Feb. 

8 

31.2 

■•'  1  ■■ 

Feb. 

29 

29.7 

■J.J.- 

Ifer. 

21 

28.5 

■Mii       & 

Apr . 

11 

27.6 

a.-?!,     s 

''      .<TMay 

2 

27.4 

3.^;^ 

June 

13 

30.7 

'     i  ;*. 

July 

25 

35.5 

Aug, 

15 

37.5 

39-3:     R.P 

.    elevation  460.5. 

- 

lood  Control  District. 

T 

otective  Association  except 

as  noted 
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Well  Nximber 

and 

R.P.  Elev, 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  mater 
surface 
Feet 


C-814-I-13 

Sep, 

5 

40.0 

.  Cent. 

Oct. 

17 

43.3 

. 

Nov. 

28 

41,3 

Dec. 

19 

40.8 

C-619Z-J-13 

Jan. 

16 

2.0 

139.4 

Feb. 

8 

0.5 

Mar. 

81 

0.2 

Apr, 

11 

0.2 

May 

2 

0.2 

June 

13 

+0.4 

July 

5 

+0.9 

Aug. 

15 

0 

Sep. 

5 

0.9 

Sep. 

26 

1.4 

Oct. 

17 

0.7 

Nov. 

7 

1.6 

Dec. 

19 

2.0 

C-825g-J-12 

Apr. 

8 

a 

37.0 

*135.5 

Oct, 

29 

a 

42.2 

C-827-J-12 

Jan. 

18 

40.4 

*140.S 

Feb. 

8 

39.9 

Mar. 

21 

38.5 

Apr. 

11 

38. 3 

May 

2 

37.7 

June 

13 

37.2 

July 

5 

38.1 

Aug. 

15 

39,1 

Sep. 

5 

39.7 

Oct. 

17 

41.3 

Nov. 

28 

42.4 

Dec. 

19 

42.5 

C-629J-J-11 

Jan. 

8 

a 

41,2 

127.7 

Feb. 

10 

a 

39.6 

Mar. 

2 

a 

39.2 

Apr. 

6 

a 

38.7 

May 

4 

a 

58.5 

June 

2 

a 

39,9 

July 

1 

8 

40.5 

Aug. 

3 

a 

41.9 

Sep. 

9 

a 

43.0 

Oct. 

5 

a 

43.6 

Nov. 

2 

a 

43.0 

Dec. 

7 

a 

42.6 

C-829p-J-ll 

Jan. 

18 

44.2 

129.4 

Feb. 

8 

43,6 

Mar. 

21 

42.5 

Apr. 

11 

42.0 

May 

2 

42.0 

June 

13 

43.0 

July 

5 

43.5 

Aug. 

15 

45,1 

Sep. 

5 

45.6 

Oct. 

17 

46.4 

Nov. 

7 

46.2 

Dec. 

19 

45.9 

C-832-J-11 

Apr, 

17  a 

59.6 

152.4 

Oct. 

30  a 

65.2 

C-833a-J-ll 

Jan. 

18 

51.1 

132.5 

Feb. 

8 

50.5 

Mar, 

21 

49.5 

Apr. 

11 

49.2 

May 

2 

49.2 

June 

13 

50.2 

July 

5 

50.9 

Au^. 

].5 

52.4 

Sep. 

5 

52.8 

Oct. 

17 

53.4 

Nov . 

28 

52.7 

Dec. 

19 

52 . 5 

G-e48-It-12 

Jen. 

3 

35.1 

111.1 

Feb. 

7 

33.7 

Mar. 

6 

32.8 

ATDr. 

3 

33.0 

May 

1 

33.5 

June 

5 

36.9 

July 

3 

39.2 

Aug. 

7 

40.7 

Sep. 

4 

41.6 

Oct. 

2 

41.6 

Nov. 

6 

39.3 

Dec. 

4 

38.4 

C-850V-K-12 

Apr. 

6  a 

35.1 

120. 

Oct. 

30  a 

43.0 

*  Corrected  R.P.  elevation  from  levels  "by  L.A.  Go.  F.G. 
a  Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  Dis 


;.D. 

.strict. 
Measurements  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 
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Di 

st.R.P. 

Di 

st.R.P. 

Viiell  Number 

to 

wnter        Well  Number 

' 

to 

water 

and 

surface            and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet          R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1940 

1940 

C-853-K-13 

Jan. 

18 

a 

44.7         C-858-L- 

13 

May 

6 

b 

27.5 

110. 

Feb. 

8 

a 

43.7          Cont. 

June 

3 

b 

35.0 

Mar. 

21 

a 

43.0 

July 

8 

b 

41.8 

Apr. 

11 

a 

44.4 

Aug. 

13 

b 

42.9 

May 

2 

a 

43.2 

Sep. 

17 

b 

42.5 

June 

13 

a 

49.0 

Oct. 

10 

b 

38.1 

July  25 

a 

53.6 

Nov. 

14 

b 

32.0 

Aug.. 

15 

a 

54.5 

Sep. 

26 

a 

56.0         C-860a-I 

,-12 

Jan. 

18 

25.5 

Oct. 

17 

a 

51.6           86.6 

Feb. 

8 

24.2 

Nov. 

28 

a 

47.7 

Mar . 

21 

25.9 

Dec. 

19 

a 

46.2         ■^•*- 

i 

Apr. 
June 

11 
13 

26.5 

39.9 

C-853a-K-13 

Jan. 

18 

66.8 

il 

July 

5 

40.1 

126.3 

Feb. 

8 

66.0        —  ■- 

C 

Oct. 

17 

38.8 

Feb. 

29 

65.3         •»-■£ 

t 
t 

Nov. 

7 

33.2 

Mar. 

21 

64.5         '."-f 

"J 

Nov. 

28 

32.1 

Apr. 

11 

64.3        *•«-' 

X 

Dec. 

19 

28.7 

May 

23 

65.2         "•'" 

.  ■» 

July 

5 

66,9         C-eSl-L- 

•12 

Jan. 

18 

22.4 

Aug. 

15 

68.8           85.3 

Feb. 

8 

21.2 

Sep, 

26 

69.8 

Feb. 

29 

20.7 

Oct. 

17 

69.1 

Mar. 

21 

25.7 

Nov. 

28 

67,6 

Apr. 

11 

23.4 

Dec. 

19 

67.0 

May 

2 

31.3 

i,V.I 

«-5 

June 

13 

34.8 

C-853k-K-l3 

Jan. 

18 

47.4         '•♦'^^ 

C3 

July 

5 

36.8 

130.8 

Feb. 

8 

45.6 

Aug. 

15 

38.7 

Mar. 

21 

45.4 

Sep. 

26 

39.4 

Apr. 

11 

45,0 

Oct. 

17 

33.7 

May 

2 

44.8 

Nov. 

28 

27.2 

June 

13 

45.9 

Dec. 

19 

25.6 

July 

5 

45.3 

July 

25 

47.0          C-e72-K- 

■11 

Jan. 

18 

26.1 

Aug. 

15 

47.8           95.4 

Feb. 

8 

25.2 

Sep. 

5 

48.4 

Mar. 

21 

26.9 

Sep. 

26 

48.7 

•■ir 

Apr. 

11 

26.6 

Oct. 

17 

49.0 

May 

2 

29.5 

Nov. 

7 

48.8 

June 

14 

34.3 

Nov. 

28 

48.6 

July 

5 

35.2 

Dec. 

19 

48.4 

i-jx 

Aug. 

Sep. 

15 
5 

38.6 
39.9 

C-858-L-13 

Jan. 

2 

b 

26.7 

Oct. 

17 

35.2 

76. 

Feb. 

6 

b 

22.3        .'•= 

Nov. 

28 

31.5 

Mar. 
Apr, 

12 
1 

b 

b 

24.3 

Dec. 

19 

28.7 

23.3 

a  Measureneirt 

from  Los 

Anpeles  County  Flood  Control  District. 

b  Meaeurement 

;  fron 

Orange  County  Flood  Control  D3 

.strict. 

ide^BSurements 

from  San 

Gabriel  Valley  Protective  Assoc 

iation 

except 

as 

noted. 
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Dlst.R.P. 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1940 

C-e72a-K- 

■11 

Jen. 

3 

19.7 

87. 

Feb. 

7 

17.5 

Mflr. 

6 

17.9 

Apr. 

3 

18.2 

May- 

1 

21.4 

June 

5 

27.8 

July 

3 

29.7 

Aug. 

7 

32.6 

Sep. 

4 

32.4 

Oct. 

2 

30,9 

Nov. 

6 

23.7 

Dec. 

4 

24.2 

C-877d-L-ll 

Jan. 

19 

12.2 

70. 

Feb. 

9 

11.0 

Mar. 

1 

10.7 

Apr. 

12 

15.8 

May 

3 

16.4 

May 

24 

20.5 

June 

14 

23.5 

July 

6 

25.5 

July 

26 

28.5 

Aug, 

16 

28.2 

Sep. 

5 

27.6 

Oct. 

18 

Nov. 

29 

17.1 

Dec. 

20 

14.9 

C-877i-L- 

-11 

Feb. 

21 

a   13.2 

73.2 

Apr. 

15 

a   16.6 

June 

27 

a   26.0 

Oct. 

10 

ab 

C-885C-L- 

-11 

Jan. 

19 

6.9 

58.6 

Feb. 

9 

5.2 

Liar. 

1 

5.6 

Apr. 

12 

10.2 

May 

3 

11.0 

June 

14 

18.7 

July 

6 

20.0 

Auf . 

16 

21.2 

Sep. 

6 

21.1 

Oct. 

18 

19.1 

Nov. 

29 

11.5 

Dec. 

20 

9.0 

'f.e.ll   Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


C-e86a-L-ll 

Jan. 

22 

c 

11.3 

71, 

Mar. 

5 

c 

9.7 

Apr. 

8 

c 

10.3 

June 

10 

c 

25.7 

Aug. 

12 

c 

35.7 

Oct. 

30 

c 

21.6 

C-887-L-12- 

Jan. 

22 

c 

11.6 

64.4 

Mar. 

5 

c 

10. 

Apr. 

16 

c 

17.3 

June 

10 

c 

29.2 

Aug. 

12 

Q 

38.0 

Nov, 

1 

c 

20,6 

C-891-L-13 

Jan. 

18 

15.1 

60. 

Feb. 

8 

13.5 

Feb. 

29 

12.7 

Mar . 

21 

17.6 

Apr. 

12 

16.8 

May 

3 

21.5 

June 

14 

34.7 

July 

6 

39.6 

Au?. 

16 

41.5 

Sep, 

5 

37.5 

Oct. 

14 

32.6 

Nov. 

^9 

22.2 

Dec. 

20 

19.8 

C-894-L-13 

Jan. 

18 

23.8 

61.7 

Feb. 

8 

21.4 

Mar . 

21 

22.4 

Apr. 

11 

21.3 

May 

2 

25.2 

June 

13 

35.1 

July 

5 

29.0 

Aug. 

15 

43.3 

Sep. 

5 

41.7 

Oct. 

17 

37.0 

Nov. 

28 

29.4 

Dec, 

19 

27.1 

C-895-L-14 

Apr. 

5 

cd 

49.3 

57.2 

Oct, 

31 

c 

49.9 

a  Measurement  from  Los  Anpeles  Bureau  of  Water  '^'0^ks  &  Supply. 

b  Covered. 

c  Measurement  from 

d  Windmill  pumping. 

Measurements  from  S 


Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

an  Gabriel  Valley  Protective  Association  except 


as  noted. 


45 


V.'ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Elst.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


^"ell  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 

Feet 


1940 


1940 


C-895e-M-13 

Jan.  8 

22.4 

C-901g-M. 

-12 

Oct.  2 

b 

38.5 

53.6 

Feb.  6 

17.8 

Cont. 

Nov.  6 

b 

18.0 

Liar.  12 

17.0 

Nov.  27 

b 

13.5 

Apr,  1 

18.2 

May   3 

21.5 

C-907f-i: 

-11 

Apr.  4 

c 

13.7 

July  8 

57.3 

53.0 

Oct.  31 

c 

21.1 

Aug.  12 

42.1 

Sep.  17 

a 

40.0 

C-908b-^l 

-12 

Jan.  19 

b 

25.8 

Oct.  10 

36.0 

*46.4 

Feb.  9 

b 

24,4 

Kov.  14 

28.8 

Mar.  1 
Apr.  12 

b 
b 

23.4 
20,4 

C-897k-M-13 

Jan.  2 

16.0 

■  •  '--- 

May   3 

b 

25,2 

45.2 

Feb.  6 

11.0 

'•  *  ■  - 

June  14 

b 

32.8 

Mar.  12 

10.5 

July  6 

b 

37.5 

Apr.  1 

11.1 

Aug.  16 

b 

47.9 

Itay   5 

18.0 

Sep.  6 

b 

44.2 

June  3 

31.4 

Oct.  18 

b 

37.5 

July  8 

58.0 

Nov.  29 

b 

28.7 

Aug.  12 

43.2 

Dec.  20 

b 

28.0 

Sep.  17 

35.0 

•1.  '■ 

Oct.  10 

31.2 

C-909-N- 

13 

Jan.  22 

'  6.0 

Nov,  14 

23.2 

22,8 

Feb,  21 
Mar.  28 

4.8 

5,7 

C-900-l!-13 

Jan.  18 

b 

15.4 

i    ■ 

Apr.  23 

5.6 

35.3 

Feb.  S 

b 

13.4 

P 

June  17 

21.0 

Mar,  21 

b 

14.8 

July  23 

30.8 

Apr.  11 

b 

14.2 

Dec.  13 

11.4 

May   2 

b 

15.5 

June  13 

b 

32.7 

C-910b-0 

-13 

Jan.  22 

8.2 

July  5 

b 

36.1 

,8.1 

Feb.  20 

1.6 

Aug,  15 

b 

45.1 

""'  •  " 

Mar.  28 

2.7 

Sep.   5 

b 

42.4 

Apr.  23 

1.8 

Oct.  17 

b 

36.4 

May  20 

2.8 

Nov.   7 

b 

27.7 

'.   4  -           '' 

June  17 

5.5 

Dec.  19 

b 

20.2 

•*  **' 

July  23 
Aug.  29 

9,0 
11,1 

C-901g-^I-12 

Jan.  3 

b 

10.3 

Oct.  7 

11.5 

53.2* 

Feb.   7 
Mar .  5 

b 
b 

5.2 
3.9 

•;. . ."  i 

Dec.  13 

5.6 

Apr,  3 

b 

5.8 

C-910d-C 

ul2 

Jan.  22 

33.8 

May   1 

b 

19.6 

35. 

Feb,  20 

31,9 

June  5 

b 

30.0 

Mar.  28 

34,3 

July  3 

b 

40.  S 

Apr.  23 

33.0 

Aug.  7 

b 

47.2 

May  20 

33.4 

Sev,     4 

b 

42.3 

June  17 

35.7 

*  Corrected  i 

I  .P.  elevation  from  levels  by  Long  Be 
to  neasxire. 

lach 

Water  Deoe 

irtr 

p.ent. 

n^   *^  ^  ^  ^i*  ^*  *#  ^^  ^A    ^ 

a  Shut  down  1 

b  Measurecent  from  San 

Gabriel  Valley 

Protective 

Associetion, 

c  Measurement  from  Los 

Aapeles  County 

Flood  Control  District. 

Measurements 

from  Oran 

pe   C 

Jounty  Flood 

Control  Distric 

;t  except  as  ! 

loted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.P..P. 
to  water 
sui'face 
Feat 


V,'ell  Number 

and 

R.P.  Elev, 


Date 


Dist^R.P. 
to  water 
surface 

Feet 


1940 


1940 


C-910d-0-12 

July 

23 

39.4 

C-911b-N- 

-13 

Apr. 

23 

6.5 

Cent, 

Auc. 

29 

44.6 

Cont. 

May 

20 

9.3 

Oct. 

7 

49.9 

June 

17 

10.6 

Dec. 

13 

41.4 

July 
Aug. 

23 
29 

16.1 
.20.5 

C-910J-0-12 

Jan. 

5 

13,0 

Oct. 

7 

24.5 

16.9 

Jan. 

Mar. 

i:7 
1 

12.0 
11.1 

Dec. 

13 

14.4 

Mar. 

23 

12.3 

G-911f-0- 

-12 

Jan. 

5 

3.8 

Apr. 

6 

12.2 

8.5 

Feb. 

3 

1.8 

Uay 

4 

11.2 

Mar. 

2 

1.7 

June 

1 

13.9 

Apr. 

6 

1.9 

July 

6 

15.8 

May 

4 

1.9 

Aug. 

3 

17.7 

June 

1 

3.4 

Sep. 

7 

19.5 

,  July 

13 

7.8 

Oct. 

4 

21.3 

Aug. 

3 

11.0 

Nov. 

2 

20.7 

Sep. 

7 

13.9 

Dec. 

7 

IS.l 

Oct. 
Oct. 

5 
19 

15.8 
15.9 

C-910n-0-12 

Jan. 

22 

6.2 

Nov. 

2 

13.8 

8.4 

Feb. 

Mar. 

20 
28 

5.1 
5.3 

Dec. 

7 

8.9 

Apr. 

23 

5.2 

C-912C-0- 

-15 

Jan. 

18 

a 

10.0 

Kay 

EG 

7.4 

21.4 

Feb. 

8 

a 

9.5 

June 

17 

9.7 

Feb. 

29 

a 

10.2 

July 

23 

10.8 

Mar. 

21 

a 

11.2 

Ausr, 

29 

12.0 

Apr. 

11 

a 

10.4 

Oct. 

7 

13.3 

May 

2 

a 

10.2 

Dec. 

13 

11.0 

June 
July 

13 

5 

a 
a 

19.9 
op  p 

C-911-0-13 

Jen. 

18 

a 

4.8 

Aup;. 

15 

a 

28.3 

12.0 

Feb. 

8 

a 

4.0 

Sep. 

5 

a 

27.4 

liar. 

21 

a 

4.5 

Oct. 

17 

a 

2''r.7 

Apr. 

11 

a 

4.2 

Nov. 

7 

a 

19.3 

Itay 

2 

a 

4.1 

Dec. 

19 

a 

13.9 

June 

13 

a 

8.5 

July 

25 

a 

13.2 

C-912h-N- 

-13 

Jan. 

22 

18.0 

Aug. 

15 

a 

14.5 

25.4 

Feb. 

20 

11.4 

Sep. 

5 

a 

15.0 

Mar, 

28 

13.6 

Oct. 

17 

a 

14.3 

Apr. 

23 

12.4 

Nov. 

28 

a 

9.4 

May 

20 

17.3 

Dec. 

19 

a 

7.8 

June 
July 

17 

23 

24.3 
31.6 

C-911b-N-lS 

Jan. 

22 

8.2 

Aug. 

29 

33.1 

14. 

Feb. 

^  8.1* « 

21 

28 

6.4 
9.5 

Oct. 
Dec. 

7 

30.0 

13 

17.3 

a  Lleasurement  from  S&n  Gabriel  Valley 
IJeasurements  from  Orange  County  Flood 


Protective  Association. 

Control  District  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


D.-ate 


Dlst.H.P, 
to  v.-ater 
surface 
Feet 


\fell  Number 
and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dlst.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1940 


riAQt     1940 


C-915C-N-11 

Nov. 

5 

a 

36.9 

■  36. 

C-914b-N-12 

Jan. 

22 

b 

21.4 

36.9 

lilpr. 

28 

b 

24.6 

Apr. 

23 

b 

19.9 

May 

20 

b 

23.2 

June 

17 

b 

25.9 

July 

23 

b 

32.1 

Oct. 

7 

b 

34.9 

Dec. 

13 

b 

27.5 

0-925-11-11 

Jan, 

3 

67.7 

*68.9 

Feb* 

7 

80.2 

Mar. 

6 

70,4 

Apr. 

3 

75.4 

.  ilay 

1 

78.4 

June 

5 

£7.7 

July 

3 

92.3 

Aug, 

7 

94.4 

Sep, 

4 

98.7 

Oct, 

2 

102.4 

Nov, 

5 

99.5 

Dec. 

4 

97.3 

C-927C-N-14 

Jan. 

12 

b 

32.4 

48.3 

Feb. 

9 

b  ■ 

51.3 

Mar. 

14 

b 

35.2 

Apr. 

8 

b 

33.0 

May 

9 

b 

35.4 

July 

9 

b 

49.4 

Oct, 

14 

b 

48.7 

Dec. 

19 

b 

36.0 

C-929f-L-ll 

Jan, 

3 

47.7 

57. 

Feb. 

7 

44.7 

Mar , 

6 

45,9 

Apr. 

3 

43.5 

May 

1 

45*8 

June 

5 

53.5 

July 

3 

55.0 

Aug. 

7 

51.4 

Sep. 

4 

50.9 

C-929f-L- 

-11 

Oct. 

2 

61.4 

Cont . 

Nov. 

6 

56.3 

Dec. 

4 

55.0 

C-938C-N- 

-11 

Jan. 

3 

17.7 

26.1, 

d 

Jan. 

31 

15.2 

•  ■* 

Mar. 

6 

15.2 

. 

Apr. 

3 

15.0 

l^ay 

1 

15.2 

June 

19.3 

July 

3 

21.8 

July  31 

24.7 

*  t 

Sep. 

4 

25.2 

Oct. 

2 

25.4 

'  ■•        -i 

•   V   -              ' 

'• 

Nov. 

6 

21.9 

^.;i  1 

3 

Dec. 

4 

21.3 

'i .  '■  I   f 

11 

G-940b-N. 

-12 

Jan. 

19 

8.6 

24.0 

Feb. 

9 

7.1 

Mar. 

1 

6.4 

liar. 

22  c 

C-942a-K' 

-14 

Jan, 

18 

72.5 

144, 

Feb. 

8 

72.0 

liar. 

21 

70,3 

Apr. 

11 

70.7 

May 

23 

70.2 

June 

13 

72.9 

July 

5 

75.2 

Aug. 

15 

77.6 

Sep. 

5 

77.4 

Oct. 

17 

79.6 

Nov. 

7 

75.8 

Dec. 

19 

74.0 

0,i- 

C-944-K-: 

15 

Jen. 

30  d  125.8 

365, 

1941 

Jan. 

28  d  126,4 

"^   Corrected  R.P,  elevation  fror.  levele  by  Lon^^  Beach  Water  Department. 

a  Measurement  from  Los  Angeles  County  Flood  Control  District. 

b  Measurement  from  Orange  County  Flood  Control  District, 

c  Well  destroyed;  covered. 

d  Measurement  from  Division  of  Water  Resources. 

lieasxirements  from  San  CJabriel  Valley  Protective  Association  except  as  noted. 
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V/«ll  Niamber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dlst.H.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Viell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1940 


1940 


C-950a-l!. 

-14 

Jan. 

18 

a 

49.0 

C-957- 

■H- 

■11 

Aug. 

31 

95.0 

70,3 

Feb. 

8 

a 

47.0 

Coni 

f   • 

Sep. 

50 

94.0 

Feb. 

29 

a 

43.6 

Oct. 

31 

94.0 

Mar, 

21 

a 

50.2 

Nov. 

30 

93.0 

Apr. 

11 

a 

49.3 

Dec. 

30 

93.0 

Kay 

2 

a 

50.0 

May 

23 

a 

61.5 

C-958- 

.1-11 

Jan. 

31 

157.0 

July 

5 

a 

71.5 

223. 

,1 

Feb, 

29 

157.0 

Aug. 

15 

a 

79.4 

Mar* 

31 

157.0 

Sep. 

5 

a 

77.7 

Apr. 

30 

157.0 

- 

Oct. 

17 

a 

71.8 

May 

31 

157.0 

*  ~ 

Nov. 

7 

a 

60.2 

June 

30 

157.0 

Dec. 

19 

a 

53.2 

July 
Auf. 

31 
31 

157.0 
157.0 

C-950e-li. 

-13 

Jan. 

2 

b 

21.8 

Sep. 

30 

157.0 

49.2 

Feb. 

6 

b 

16,5 

'  , 

Oct. 

31 

157.0 

Mar. 

12 

b 

16.5 

* 

Nov, 

30 

157.0 

« 

Apr. 

1 

b 

17.3 

Dec. 

30 

157.0 

,  •  '- 

r, 

May 

6 

b 

21.2 

■  •  '■■ 

i       . 

June 

3 

b 

33.1 

C-950- 

-I-ll 

Jan. 

31 

133.5 

July 

8 

b 

40,5 

192. 

.9 

Feb. 

29 

133.0 

Aug. 

12 

be 

45*8 

Mar. 

31 

133.0 

-  f  '^ 

Sep. 

17 

b 

42.7 

Apr. 

30 

133.0 

Oct. 

10 

b 

37.5 

May 

31 

134.0 

<•  - 

Nov. 

14 

b 

29.9 

June 

July 

30 
31 

135.0 
125.0 

C-950n-M' 

-14 

Ja,i. 

12 

b 

43.6 

' 

AU£. 

31 

13S.0 

53.7 

:.i  ■■: 

■  Feb. 

9 

b 

41.2 

Sep. 

30 

133.0 

- 

Kar. 

14 

b 

43.4 

Oct. 

31 

135.5 

Apr. 

8 

b 

42  i  7 

'   . 

Nov. 

30 

154.5 

• 

• 

May 
June 

9 
6 

b 
b 

50.5 
64.8 

Dec. 

30 

135.0 

July 

9 

b 

68.0 

C-961- 

-1- 

-11 

Jan. 

31 

134.0 

.  ' ' 

A-Ug. 

5 

b 

72.5 

197, 

.1 

Feb. 

29 

132.0 

Sep. 

19 

b 

74.0 

'  ^ 

Mar. 

31 

132.0 

h 

0'^.  .■ 

Oct. 

14 

b 

72.5 

Apr. 

30 

133.0 

Dec. 

19 

b 

47.8 

May 
June 

31 

30 

134.0 

135.0 

C-957-H- 

11 

Jan. 

31 

92.0 

July 

31 

137.0 

•  303.0 

Feb. 

28 

92.5 

Au«;. 

31 

13;?.  0 

Mar. 

31 

93.5 

Set). 

30 

13B.0 

Apr. 

50 

92.0 

Oct. 

51 

139.0 

toy 
June 

31 
30 

94.0 

Nov. 
Dec. 

30 

137.5 

9i.O 

30 

13^.0 

July 

_31_ 

95.0 

a  I'easurement 

from 

Spn 

Oabriel  Valley  ! 

Protective 

Apso 

elation. 

b  Measurement 

from 

Ora 

npe 

County  Flood 

Control 

Di 

Lstri 

ct. 

c  Down  1! 

5  minutes. 

l^BFurenents 

froTi  California  Water  Service  Company  except  as  noted 

• 
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Dlst.R.P. 

Dlst.R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

R.P.   El 

ev. 

Date 
1940 

Feet 

C-96E-I-11 

Jan, 

31 

132.0 

C-965-I- 

11 

June 

30 

87.0 

196.0 

Feb, 

29 

129.0 

Coiit. 

July 

31 

87.0 

Mar. 

31 

126.0 

■4'-'* 

Aug. 

31 

89,8 

Apr. 

30 

132.0 

-t 

f> 

Sep. 

30 

83.0 

May 

31 

133.0 

Oct. 

30 

90.5 

June 

30 

133.0 

Nov. 

30 

88,2 

July  31 

136.0 

Dec. 

30 

86.8 

Aug. 

31 

138.0 

Sep. 

30 

138.0 

C-966-I- 

■11 

Jan. 

31 

73.0 

Oct. 

31 

134.5 

145.7 

Feb. 

29 

71.0 

Nov. 

30 

135.5 

Mar. 

31 

71.0 

Dec. 

30 

134.5 

Apr. 
May 

30 
31 

77.0 
81.0 

C-952C-I-11 

Jan. 

31 

114.0 

June 

30 

83.0 

*192.3 

Feb. 

29 

115.0 

July 

31 

85.0 

Mar. 

31 

114.0 

AU£J. 

31 

84.0  " 

Apr. 

30 

114.0 

Sep. 

30 

85.0 

May 

31 

115.0 

Oct. 

31 

81.0 

June 

30 

119.0 

Nov. 

:30 

78.0 

July 

31 

120.0 

—  •  .  '-  * 

Dec. 

30 

77.5 

Aug. 

31 

119.0 

Sep. 

30 

119.0 

C-93e-K- 

■15 

Kar. 

4 

a 

54.1 

Oct. 

31 

119.0 

350.9 

July 

16 

a 

52.5 

Nov. 

30 

120.0 

Nov. 

28 

a 

48.9 

Dec. 

30 

119.0 

C-959a-I< 

■-15 

Mar. 

4 

a 

108.8 

C-963-I-11 

Jan. 

31 

186.0 

386.9 

228.4 

Feb. 
Mar, 

29 
31 

159.6 
158.6 

19. 

41 

Apr. 

30 

163.2 

Jan. 

27 

b 

109.1 

May 

31 

166.6 

June 

30 

139.0 

1940 

• 

July 

31 

170.2 

Aug. 

31 

172.5 

G-971-K- 

■16 

•    Jan. 

30 

b 

27,8 

Sep. 

30 

171.3 

308.3 

Oct. 

31 

170.2 

s  • 

1941 

Nov, 

30 

170.2 

''            ,'    ' 

Dec« 

30 

167.9 

Jan. 

27 

b 

27.3 

C-965-I-11 

Jan. 

31 

83.0 

19. 

40 

160.4 

Feb. 

29 

82.0 

Mar. 

31 

82.5 

C-974m-I 

.-16 

Jan. 

15 

a 

151.5 

Apr. 

30 

82.8 

** 

Mar. 

18 

a 

149.9 

May 

31 

85.5 

Apr. 

9 

_a_ 

149.0 

*  Corrected  R.P.  elevation  from  levels  by  owner, 

**  R.P,  elevation  173.3  to  end  Including  March  18,  1940;  then  173,4  (City 

Datum) . 
a  Measurement  from  Orange  County  Flood  Control  District, 
b  Measurement  from  Division  of  Water  Resources 
Measurements  from  California  VJater  Service  Company  except  as  noted. 
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DiPt.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

C-974J11-L-16 

May- 

14 

a     151.1 

C-975w^»!-15 

Jan. 

6 

120.1 

Cont. 

June 

11 

a     154.8 

148.3 

Feb. 

3 

119.1 

.  July 

11 

156.3 

Mar. 

2 

118.2 

Aug. 

6 

a     158.5 

Apr. 

5 

117.5 

Sep. 

13 

a     161.0 

May 

4 

117.2 

Oct. 

7 

162.6 

June 

1 

117.4 

Dec. 

5 

a     159.5 

July 
Aug. 

5 

3 

118.5 
120.2 

C-974a-LI-15 

Jan. 

5 

168.0 

Sep. 

7 

121.4 

] .197.8 

Feb. 

8 

166.5 

Oct. 

5 

124.3 

Mar. 

5 

165.0 

Nov. 

2 

122.4 

Apr. 

16 

152.6 

Dec. 

7 

123.6 

May 

2 

151.5 

June 

4 

b      157.5 

C-977b-M-16 

Jan. 

15 

141.0 

July 

2 

165.3 

167,9 

Feb. 

15 

137.4 

Aus. 

1 

171.3 

Uar. 

18 

138.6 

Aug. 

26 

172.7 

Apr. 

9 

137.8 

Oct. 

3 

176.7 

May 

14 

138.2 

Oct. 

.^5 

175.2 

June 

11 

142.9 

* 

Nov. 

7 

173.5 

July 

11 

c     147.4 

Dec. 

9 

172.7 

Aug. 

5 

150.8 

Dec. 

30 

171.6 

Sep. 
Oct. 

13 
7 

155.2 
c     154.5 

C-975-L-16 

Jan. 

15 

124.8 

Doc. 

5 

147.1 

155.6 

Feb. 

15 

124.1 

Mar. 

18 

123.5 

C-978-K-15 

Jan. 

15 

145.8 

Apr. 

9 

123.1 

.    174.0 

Feb. 

27 

143.5 

May 

14 

122.9 

Mar. 

25 

d     143.2 

June 

11 

122.8 

Apr, 

15 

141.9 

July 

11 

124.2 

May 

27 

145.5 

Aug. 

6 

124.5 

Sex). 

25 

158.2 

Sep. 

13 

126.1 

Oct. 

25 

159.3 

Oct. 

7 

125.8 

Dec. 

30 

150.8 

Dec. 

5 

125.3 

C-978a-l>16 

Jen. 

5 

127.3 

C-975k-L-15 

Jan. 

15 

112.6 

150.2 

Feb. 

3 

125.4 

141.4 

Feb. 

15 

110.7 

Liar . 

2 

124.9 

kar. 

16 

109.7 

Apr. 

5 

125.1 

Apr. 

9 

109.0 

Hay 

4 

123.7 

May 

14 

108.9 

June 

8 

130.9 

Aug. 

6 

122.0 

July 

6 

135.5 

Sep. 

13 

122.9 

Sop. 

12 

liO.2 

Oct. 

7 

123.0 

Oct. 

8 

liO.l 

Dec. 

5 

119.7 

Nov. 

9 
7 

133.5 

Dec. 

132.5 

a  Shut  down  10  minutes. 

b  Pumping  nearby. 

c  Motor  hot. 

d  Down  5  minutes. 

Measurements  from  Orange 


County  Flood  Control  District, 
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Dlst.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  vater 

Vv'ell  NuRber 

to  water 

and 

surfs ce 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P,  Slev. 

Date 

Feet 

1940 

(■■■•. 

1940 

C-9e0-L-15 

Jan. 

2 

87.1 

C-984b-N 

-14 

Liar . 

6 

35.8 

* 

Feb. 

5 

83.5 

Cont, 

Apr. 

3 

37.2 

Mnr. 

12 

82.4 

¥i 

Llay 

1 

39.9 

Apr. 

1 

82.1 

o 

June 

5 

49.1 

May 

5 

81.8 

July 

3 

49.3 

».• 

Aug. 

12 

100.7 

July 

24 

53.5 

r 

Sep. 

17 

103.0 

Aug. 

7 

52,3 

Oct. 

10 

98.7 

Sep. 

4 

53.5 

Nov. 

14 

94.0 

Oct. 

Nov. 

2 
6 

49.4 
44.1 

C-982L-M-14 

Jan. 

12 

57.8 

"■!^« 

Dec. 

4 

42.0 

91.1 

Feb. 

9 

47.2 

liar. 

14 

45.6 

C--985-N- 

•14 

Jan. 

12 

35.7 

Apr. 

8 

46.3 

0,60.5 

Feb. 

9 

34.6 

May 

9 

45.4 

S\    i 

Mar. 

14 

34.6. 

June 

5 

52.4 

e 

Apr. 

8 

34.3. 

July 

9 

50.2 

May 

9 

35.0 

Aug. 

5 

53.6 

June 

6 

42.9 

Sep. 

19 

54.4 

July 

9 

43.4 

Oct. 

14 

54,4 

9.  IS 

Aug. 

5 

46.5 

Dec. 

19 

49.0 

u^^ 

> 

Sep. 

19 

46.0 

0,6^* 

*'-; 

Oct. 

14 

44.7 

C-983-l::-14 

Jan. 

12 

50.0 

'-.-!!<? 

Dec, 

19 

37.8 

92,5 

Feb. 

9 

49.5 

- 

liar. 

14 

48.6 

G-9es-N- 

•14 

Feb. 

9 

50.4 

Apr. 

e 

48.4 

79.5 

^!a^. 

11 

49.9 

Kay 

9 

48.1 

Apr. 

8 

49.8 

June 

5 

50.7 

".      r.* 

Uay 

9 

49.5 

July 

9 

50.8 

June 

6 

51.1 

Sep. 

19 

52.7 

July 

9 

51.6 

Oct. 

14 

53,0 

i-- 

Aug. 

5 

52.4 

Dec. 

19 

52.0 

'^»r\ 

Bl 

Sep. 

19 

53.0 

'  ••  -■ 

Rt 

,  Oct. 

14 

53.2 

C-983e-I.I-15 

Jan. 

15 

84.4 

,■*■.-> 

Dec. 

19 

52.1 

108.5 

Feb. 

15 

83.7 

jiiar. 

18 

84.2 

C-986e-i: 

f-15 

Jan. 

11 

94.2 

9^ 

t  Apr . 

9 

83.0 

111.7 

Feb. 

13 

92.7 

May 

14 

83.8 

UOL 

Liar. 

11 

92.0 

July 

16 

93.8 

Kit 

Apr. 

11 

91.4 

Aug, 

8 

96.2 

K .  r  f. 

l.'ay 

13 

91.0 

Sep. 

13 

97.6 

June 

10 

95.0 

Oct, 

8 

98.3 

July 

11 

97.5 

Dec. 

5 

89.7 

♦     J. 

Au/3. 
Sep. 

6 
18 

99.5 
99.8 

C-984b-N-14 

Jan. 

3 

39.7 

Oct. 

8 

100.6- 

58,9 

Feb. 

7 

37.4 

Dec. 

10 

98.8 

*  R.P.  elevation  113.6  to  and  incl 
Ueasurcments  frcm  Orange  County  Fl 


U(3ing  Hay  5,  1940;  then  113.3. 
ood  Control  District. 
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Well  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Dete 


Dlst.R.P, 
to  vater 
surface 
Feet 


Well  Number 

end 

R.P.  Elev. 


Bate 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1940 


1940 


C-989J-0-14 

Jan.  12 

37.0 

Feb.  9 

Mar,  14 

Apr.  8 

Hay   9 

June  6 

July  9 

Aug.   5 

Sep.  19 

Oct.  14 

Dec.  19 

C-991e-0-13 

Jan.   3 

18.2 

Feb.   7 

Liar.  6 

Apr.   3 

May   1 

June  5 

July  3 

A-UG.   7 

Sep,  4 

Sep.  25 

Oct.  2 

Nov.   6 

Dec.  4 

G-992b-P-14 

Jan.  25 

22.2 

Har.  27 

Apr,  25 

Hay  23 

June  12 

July  18 

Aug.  19 

Sep.  20 

Oct.  21 

G-992e-P-13 

Jan.   6 

15.4 

Feb.   3 

Mar.  1 

Mar .  9 

Apr.  6 

May   4 

June  1 

July  6 

July  13 

Aug.  3 

Sep.   7 

21.2 
22.4 
25.3 
23.2 
24.1 
31.9 
33.3 
35.4 
35.4 
31.5 
23.6 

11.2 
11.0 
12.2 
12.5 
10.2 
16.0 
18.4 
21.9 
24.1 
26.0 
25.5 
19.4 
15.2 

15.4 
21.5 
14.0 
16.3 
19.7 
22.8 
23.0 
23.5 
21.4 

8.6 
10,1 
11.8 
11.3 
10.1 

7.6 
12.1 
15.2 
15.7 
17,8 
18.9 


C-992e-; 

P-13 

Sep.  28 

Cont. 

Oct.  4 
Nov.  2 
Dec.   7 

C-993-P 

-14 

Feb.  29 

.  27.9 

Mar.  27 
Apr.  25 

Hay  23 
June  13 
July  18 
Aug.  19 
Sep,  20 
Oct.  21 

G-997-P 

-14 

Jan.  25 

57,1 

Feb.  29 
Mar.  27 
Apr.  25 
May  23 
June  13 
July  18 
Aug.  19 
Sep.  20 

C-997C- 

Q-.14: 

Jen.  25 

32.5 

Feb.  29 
Mar.  27 
Apr.  25 
May  23 
June  13 
July  18 
Aug.  19 
Sep.  20 
Oct.  21 

G-997d- 

Q.-14 

Jan.  25 

52.8 

Feb.  29 
Mar.  £7 
Apr.  25 
May  23 
June  13 
July  18 
Aug.  19 
Sep.  20 
Oct,  21 

20.0 
19.2 
15.1 
11.7 

20.8 
24.2 
18.1 
21.7 
24.2 
27.8 
27.3 
28,4 
25,2 

53.1 
52.8 
54.4 
53.4 
53.0 
54.0 
55.0 
55.8 
54.5 

29.0 
2P.8 
29.2 
29.3 
29.3 
29.4 
29.5 
29.8 
S9.8 
29.7 

47.2 

48.4 
49.1 
49.7 

■rry  •  C 

49.5 
50.2 
51.2 
52.0 
52.2 


Ueasurerat nts  from  Orange  County  Flood  Gontrol  District. 
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V."ell  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


DlPt.R.P. 
to  vvater 
surfcce 

Feet 


V<ell  Number 
pnd 

R.P.  Elev. 


Date 


Cist .R.P. 
to  water 
surfpce 
Feet 


1940 


1940 


C-999f-P' 

-14 

Jan. 

25 

40.5 

C -1059-11- 

-17 

Oct. 

2 

190.8 

49.1 

Feb. 

29 

42.4 

Cont. 

Oct. 

22 

192.4 

Mar. 

27 

47.1 

Nov. 

5 

191.5 

Apr. 

25 

43.0 

Dec. 

4 

190.5 

May 

23 

44.2 

June 

13 

45.8 

C -1055 -1,1- 

-15 

Jan. 

15 

170.8 

July 

18 

48.5 

202.0 

Feb. 

27 

158.3 

Sep. 

20 

48.8 

Mar. 

25 

165.7 

Oct. 

21 

45.7 

Apr. 

15 

155.3 

l!ay 

?7     b  155.8 

C-1056-1.:' 

-16 

Jan. 

5 

168.4 

June 

20 

158.2 

* 

Feb. 

27 

163.4 

July 

25 

172.4 

IJar, 

25 

1G0.5 

. 

Aug. 

25 

175.1 

Apr. 

16 

158.3 

. 

Sep. 

26 

178.4 

June 

20 

162.5 

Oct. 

25 

179.6 

Sep. 

26 

175.2 

Dec. 

30 

175.0 

Oct. 

25 

175.4 

Dec. 

30 

172.9 

C-1058-I.i- 
229.5 

-17 

Jen. 
Feb. 

18 
25 

23.5 
21.9 

C-1058-LI. 

-17 

Jan. 

27 

a 

177.0 

liar. 

21 

23.4 

203.8 

Feb. 

24 

a 

173.1 

Apr. 

15 

24.2 

liar. 

29 

a 

172.4 

Kay 

21 

26.7 

Apr. 

£3 

a 

172.3 

-  ♦  ■-■' 

June 

24 

27.9 

May 

27 

a 

175.5 

July 

22 

28.1 

June 

8 

a 

io8.g 

Aug. 

28 

28.0 

July 

5 

a 

191.8 

Sep. 

24 

27.7 

Aug. 

14 

a 

203.3 

Nov. 

29 

27.6 

Sep. 

4 

a 

206.5 

Oct. 

30 

a 

192.3 

C -1073-1!- 

-17 

Jan. 

15 

183.7 

Nov. 

13 

a 

193.5 

***211.5 

Feb. 

27 

181.0 

Dec. 

27 

a 

183.8 

I'ar . 
Apr. 

25 
16 

178.1 
175.0 

c-ioss-r. 

-17 

Jan. 

5 

185.5 

Dec. 

30 

ise.o 

**207.5 

Feb. 

7 

182.9 

liar. 

6 

180.2 

C-1078d-I 

i-17 

Jan. 

15 

183.8 

Apr. 

3 

178.5 

238.4 

Feb. 

27 

150.5 

May 

2 

175.4 

Apr. 

15 

155.7 

June 

5 

177.2 

Dec, 

30 

188.2 

July 

3 

180.4 

Aug. 

7 

184.8 

Sep. 

4 

198. -7 

R.P.  elevation  193.1  to  and  includiner  April  15,  1940;  then  19i.n. 

R.P.  elevation  should  be  207.5 


•*  Correction  to  previous  bulletins; 

except  from  June  5  to  September  4,  1935,  which  should  be  207.7. 
**"  Correction  to  previous  bulletins:  Beginning  Ilarch  2,    1937,  R.P.  ele 

tion  should  be  211.5. 
a  i-easurement  from  owner, 
b  Shut  dovjn  to  neasur*:;. 
2Ieasurements  from  Orange  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


19-10 


Dist.R.P. 
to  weter 
surl'ece 

Feet 


Vfell  Nui'^ber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1941 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 

Feet 


C-1079a-i; 

[-17 

Jan. 

16 

175.2 

248 » 2 

Feb. 

27 

139.3 

Mar. 

25 

137.1 

Apr. 

16 

136.2 

May- 

27 

146.4 

June 

20 

152.5 

July 

25 

161.1 

Sep. 

26 

174.3 

,  Oct. 

25 

180.1 

Dec. 

SO 

179.0 

C-1082-L- 

■18 

Jan. 

3 

71.9 

260.5 

Feb. 

7 

52,5 

liar. 

S 

50.7 

Apr. 

3 

45.4 

May 

2 

40.2 

June 

12 

43.8 

July 

3 

47.5 

Aug. 

14 

55.4 

Sep. 

11 

62.4 

Oct. 

9 

5F.2 

Nov. 

5 

72,7 

Dec. 

18 

75.0 

c-ioes-L- 

■17 

Jan. 

16 

188.7 

245. 

May 

27 

172.0 

June 

20 

167.2 

Aug. 

26 

179,8 

Sep. 

26 

184. .9 

Dec. 

31 

191.9 

0-1069-1- 

-16 

Jan. 

15 

194.4 

228.8 

Feb. 

::7 

190.9 

Mar . 

25 

188.7 

Apr. 

16 

187.2 

May 

27 

135.8 

June 

20 

187.2 

July 

25 

190.6 

Au^:. 

26 

194.5 

Sep. 

26 

197.6 

Oct. 

25 

199.5 

Dec. 

30 

198.8 

C-1096J-] 

i-16 

Feb. 

1   ! 

a  101.8 

381. 

C -1095  J -1^-16 

Jan. 

27  £ 

I  103.8 

Cont. 

1940 

C-1097-L-17 

Mar. 

4 

1°1.7 

335.2 

July 

16 

1P1.9 

Nov. 

28 

182,0 

C-1105a-N- 

-17 

Jan. 

18 

220.1 

*245.2 

Feb. 

23 

218.2 

Mar. 

21 

216.9 

Apr, 

15 

215.8 

May 

21 

214.6 

June 

24 

218.1 

July 

22 

221.5 

Sep. 

24 

226.5 

Inov, 

29 

227.9 

G-1105b-I'v 

-17 

Jan. 

18 

249.9 

. 273.5 

Feb . 

26 

247.7 

Mar. 

21 

246.2 

Apr. 

15 

245,0 

Hay 

21 

243.5 

June 

24 

246.9 

Aug, 

28 

255,4 

Sep, 

24 

257.9 

Nov. 

29 

257.8 

C-1108b-N' 

-17 

Jan. 

18 

241,3 

267.4 

Feb. 

26 

239,3 

Mar. 

21 

238.0 

Apr. 

15 

236.8 

Hay 

21 

235.6 

June 

24 

237.9 

July 

22 

2A1.7 

Aug. 

28 

2-^.5.7 

Sep. 

24 

248. 3 

Nov. 

29 

249.1 

C-1109P-N 

-18 

Jan. 

18 

305.1 

331.5 

Apr. 

15 

21 

299.6 

!.:ay 

298.9 

June 

24 

306,5 

Aug. 

28 

308.9 

Nov . 

29 

314.8 

*  Correction  to  previous  bulletins:  R.P.  elevation  2 -1:5.7  through  May  5, 
1930;  then  250.7  through  Llay  13,  1937;  then  246,2 ;fron  levels 
Orange  County  Flood  Control  District. 

a  tieasurenent  from  Division  of  Water  Resources. 

Lleasurenents  from  Orange  Covin ty  Flood  Control  District  except  as 


by 


noted. 
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V»ell  Number 

and 

R.P,  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 

surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Ele-7. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1940 


1940 


C-1109i-N-18  Jan.  18 


69.9 


C-1122b-N-15  Jan.  I'S* 


427. 

Feb. 

25 

54.2 

Mar. 

21 

57.2 

* 

? 

Apr. 

15 

65.6 

May 

21 

68.? 

June 

24 

78.7 

e 

July 

22 

72.0 

a 

Aup. 

28 

72.0 

■■• 

1941 

■  "Jan. 

17 

55.2 

1940 

C-1112-N- 

-18 

Jan. 

27 

a 

254.1 

290.4 

■  Feb. 

24 

a 

252.2 

-■, 

Mar. 

25 

a 

260.5 

i 

Apr. 
May 

23 
27 

a 

250.  S 
265,5 

June 

15 

a 

273.1 

July 

5 

a 

£58.7 

Oct. 

30 

a 

278.0 

Nov. 

14 

a 

273.5 

'■*          » 

Dec. 

25 

a 

272.0 

G-1115-N- 

-17 

Mar, 

5 

222.9 

251.7 

June 

18 

251.5 

Not. 

7 

238.5 

C-1120-N- 

-16 

Jan. 

18 

125.9 

151.4 

Feb. 

25 

125.8 

V-BT. 

21 

125.4 

k^T, 

15 

124.8 

May 

21 

124.8 

.J\ine 

24 

126.8 

i:^ 

■r* 

July 

22 

128.9 

Aug. 

28 

131,4 

Sk 

Sep. 

24 

132.4 

f  f 

Nov. 

29 

132.2 

4.A      » 

'3 

•    ' 

C-1121b-I 

i-i? 

Jan. 

18 

151.4 

179. 

Feb. 

26 

149.5 

liar. 
July 

21 

148.6 
157.5 

CC 

Sep. 

24 

151.9 

Nov. 

29 

155.2 

*16.2.7 


?..?/! 

r. ,  ■~.i  f 

:,Hl 

3 

'^,^n 

B 

x.vai 

li 

■t- ,  ••   .  : 

a.exi  B 


Feb.  27 
Mar.  25 
Apr.  16 
May  27 
June  20 
July  25 
Aug.  26 
Sep.  26 
Oct.  25 
Dec.  30 


C-1123b-N-15  Jan.  5 

145.        Feb.  3 

-  Mar.  2 

^      Apr.  5 

May  4 

July  5 

,'.!..      .    Aug.  3 

"•;^      '■' ,       Sep.  21 

Oct.  5 

Nov.  2 

'' '  ■  Dec .  14 

C-ll£3b-i!-15  Jan.  15 


175.3 


Feb.  10 
Mar.  £ 
Apr.  6 
May  4 
June  8 
July  5 
Aug.  3 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 


).l 


nx 


C-1128a-N-16  Jan.  11 
140 


*  R.P.  changed;  new  elevation. 
a  Ileasurement  from  ovmer. 
Measurements  from  Orange  County  Flood 


Feb.  13 
Mar.  11 
Apr.  11 
May  13 
June  10 
July  11 
Aug.  6 
Sep.  12 
Oct.  8 
Dec.  10 


135.5 
135.5 
134.8 
134.3 
134.0 
134.9 
135.8 
138.4 
139.5 
140.6 
140.0 

118.9 
117.8 
116.6 
115.9 
115.2 
119.6 
121.7 
124.3 
124.8 
124.1 
123.0 

145.4 
145.2 
144.6 
143.7 
142.5 
145.6 
148.8 
152.1 
153.8 
155.3 
152.4 
152.0 

121.8 

120.5 
119.5 
118.9 
118.5 
120.5 
123.7 
124,3 
126.5 
125,8 
125.3 


Control  District  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P,  Elev. 

Date 

Feet 

R.P,  Elev. 

Date 

Feet 

1940 

1940 

C-1129m-N-16 

Jan. 

18 

e 

116.2 

C-1150b^. 

•17 

Jan. 

27 

c 

182.2 

136.1 

Feb. 

8 

a 

114.8 

206,3 

Feb. 

24 

c 

180.9 

Mar. 

21 

a 

114.7 

Mar. 

25 

c 

180.2 

»'   f._  1"  f 

Apr. 

11 

a 

113.7 

Apr. 

23 

c 

1S1,2 

May 

13 

8 

113,3 

May  ■ 

27 

c 

170,5 

June 

13 

a 

118.0 

June 

21 

c 

195.9 

t..    ; , 

July 

5 

a 

119.2 

•1     : 

July 

5 

c 

136. 5 

Aug. 

15 

& 

123.1 

;  v\. 

Aug, 

e 

c 

203.0 

Oct. 

17 

a 

124.4 

■  f  "■■ 

Sep. 

4 

c 

203.4 

Nov. 

7 

a 

122.2 

Oct. 

30 

c 

194.4 

Dec. 

19 

a 

119,6 

Nov. 
Dec. 

14 
26 

c 
c 

193.0 
189.4 

C-1130a-N-15 

Jan. 

11 

89.7 

107.3 

Feb. 

13 

87.8 

C-1153b-0. 

■15 

Jan. 

11 

73.8 

Mar. 

11 

87.2 

91.9 

Feb. 

13 

72.3 

Apr. 

11 

b 

66.8 

I 

Mar. 

11 

72.8 

May 

13 

86.1 

i 

Apr. 

11 

72.3 

June 

10 

89.7 

May 

13 

71.4 

1 

July 

11 

93.5 

-  *■ 

June 

11 

75.0 

Aug. 

6 

93.8 

July 

1 

79.0 

Sep. 

12 

95.6 

Aug. 

5 

81.4 

'       '■ 

Oct. 

8 

95.5 

Aug. 

26 

81.8 

-  »  '   ■  '                f 

Dec. 

10 

92,1 

Sep, 

g 

81.3 

Oct. 

14 

81.5 

C-1131-N-17 

Jen. 

18 

132.5 

... 

Nov. 

4 

78.5 

162.1 

Feb. 
Mar. 

25 
21 

131.4 
130.7 

■..    ♦   .■  ■■ 

Dec. 

2 

77.0 

,  .., 

Apr. 

15 

130.0 

C-1157a-N- 

-15 

Jan. 

6 

57.7 

May 

21 

129.8 

84.9 

Feb. 

3 

55.9 

June 

24 

131.9 

Mar. 

2 

55.8 

July 

22 

134.1 

Apr. 

6 

56.2 

Aug. 

28 

136.8 

liiay 

4 

55.4 

Sep. 

24 

138. 1 

July 

6 

73,5 

,  ;  jf  r 

Nov. 

29 

138.4 

Aug. 

3 

76,5 

" 

Sep, 

14 

77.2 

C-1140e-II-16 

Jan. 

11 

102.7 

Oct. 

5 

75.9 

119. 

Feb. 

13 

101.0 

Nov. 

2 

72.7 

Mar. 

11 

100.2 

Dec, 

7 

71.0 

Apr. 

11 

99.7 

' 

* 

May 

13 

99.6 

C-1150a-0- 

-15 

Feb. 

13 

65.4 

June 

10 

103.1 

88.1 

Mar. 

11 

65.3 

July 

11 

105.8 

Apr, 

11 

55.8 

Oct. 

8 

111.0 

June 

10 

73.5 

Dec. 

10 

105.9 

Oct, 
Dec, 

8 
10 

76.2 
59.6 

a  Measurement  from  San  Gabriel  Valley  Protective  Association. 

b  Shut  down  to  measure. 

c  Measurement  fron  oxvner. 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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Dlst.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  wpter 

Well  Numl 

ler 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Flev. 

Date 

Feet 

1940 

."U, 

■>^    1940 

0-1162-0- 

-15 

Jan. 

11 

73.5 

C-1193a-C 

)-17 

Jan. 

18 

143.1 

96.8 

Feb. 

13 

72.2 

172.5 

Feb. 

26 

140.6 

Mar. 

11 

71.9 

i'.vc 

Mar. 

21 

139.6 

Apr. 

11 

71.6 

■■   ■  -' 

Apr. 

15 

138.4 

May 

13 

71.7 

Hay 

21 

137.6 

June 

10 

76.2 

'\  ,.i- 

June 

24 

140.2 

July 

11 

79.2 

^    ,  -' ' 

July 

22 

143.5 

Aug. 

6 

78.9 

Aug. 

28 

147.1 

Eep. 

12 

83.0 

. ;  t>3      jp 

h 

Set). 

24 

148,8 

Oct. 

8 

80.4 

"..}?!       •• 

-'■  ■", 

Nov. 

29 

148.0 

Dec. 

10 

75.9 

v.iii 

C-1195b-C 

)-18 

Jan. 

3 

150.5 

0-1168-0- 

-15 

Jan. 

11 

57.5 

160.8 

Feb. 

7 

154.2 

75.5 

Feb. 

13 

56.4 

Mar. 

6 

151.4 

Mar. 

11 

58.2 

V .    > 

Apr. 

3 

150.9 

Apr. 

11 

57.4 

,  .- 

May 

1 

148.4 

May 

13 

58.8 

June 

5 

157.5 

June 

10 

65.2 

July 

3 

160.0 

July 

11 

69.4 

r\     Vf'. 

Aug. 

14 

157.9 

Aug. 

6 

69.5 

V.U5 

Sep. 

4 

167.7 

Oct. 

8 

70.4 

h,'.:z 

Oct. 

2 

159.5 

Dec. 

10 

60.5 

Nov. 
Dec. 

6 
4 

165.8 
161.1 

C-1171b-( 

D-16 

Jan. 

23 

45.6 

69.8 

Feb. 

29 

45.6 

C-1197-0- 

•17 

Jan. 

18 

113.9 

Mar. 

29 

48.6 

151.5 

Feb. 

26 

112.0 

May 

23 

47.2 

'    s         ' 

T 

Mar. 

20 

111.3 

June 

26 

52.5 

■' .  c ,' 

fr 

Apr. 

15 

110.7 

July 

24 

59.5 

•"■.;:'" 

May 

21 

110.1 

Aug;. 

29 

56.0 

t  ; 

June 

24 

112.5 

Oct. 

1 

55.4 

July 

22 

114.8 

Dec. 

12 

49.2 

•  _  •  a 

r* 

Aug. 
Sep. 

28 
24 

117.0 
118.7 

C-llBO-P- 

-17 

Jan. 

23 

24.5 

ilov. 

29 

117.3 

38.3 

Feb. 

29 

26.0 

■■» 

'"^ 

Mar. 

29 

32.1 

C-1198-0- 

-17 

Mar. 

5 

123.6 

Apr. 

22 

26.3 

148.7 

June 

18 

125.5 

May 

23 

30.6 

Nov. 

7 

133.9 

June 

26 

35.5 

July 

24 

51.5 

C-1201-P-15 

Jan. 

25 

30.1 

Aug. 

29 

44.5 

45.8 

Feb. 

29 

31.8 

Oct, 

1 

44. S 

. 

Iter. 

27 

39.1 

Dec. 

12 

30.7 

v; 

Apr. 
June 

25 
13 

32.0 
a       45.0 

•" 

Aug. 

19 

46.0 

Sep. 

20 

42.8 

Oct. 

21 

40.6 

a  Motor  1 

werm. 

Jieaeureraents 

from  ( 

Drang 

e  County  Flood  Control  District 

r  • 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

Well  Numb( 

3r 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P,  Elev. 

Date 

Feet 

1940 

19'! 

1:0 

C-1206b-P- 

-17 

Jan. 

23 

a 

67»4 

C-1210e-P< 

-18 

Apr. 

3 

7.6 

85. 

Feb. 

29 

a 

64.6 

Cont. 

May 

1 

7.7 

Mar. 

29 

a 

67.4 

July 

31 

39.2 

<i  .  7 

Apr. 

22 

a 

66,2 

Sep. 

4 

12.8 

May 

2S 

a 

67.1 

Oct. 

1 

13.3 

June 

26 

a 

75.7 

Oct. 

28 

12.3 

Deo. 

12 

a 

75.2 

Dec. 

4 

12.2 

C-1207-0-: 

LB 

Mar. 

4 

a 

54*1 

C-1211a-P- 

-18 

Jan, 

23 

a 

80.4 

97.5 

Mar. 

29 

a 

55.7 

.  .  105.9 

Mar . 

4 

a 

74.0 

Apr. 

22 

s 

52.7 

Apr. 

22 

a 

67.2 

' .  '•  ''■ 

May 

23 

a 

54.6 

Oct. 

1 

a 

117.4 

June 

26 

a 

74.3 

Dec. 

12 

a 

120.0 

July 

24 

a 

74.6 

Aug. 

29 

a 

77.6 

C-1211C-P. 

-18 

Feb. 

5 

125.2 

■ ,  '-■  i 

Oct. 

1 

a 

74.4 

.,N.  156.5 

Mar. 

5 

121.3 

Dec. 

12 

a 

72.0 

Apr. 
May 

2 
1 

118.6 
118.8 

G-1208b-P-18 

Jan* 

3 

67.5 

June 

4 

120.2 

86.8 

Feb. 

8 

54.8  • 

Oct. 

2 

158.8 

Mar. 

4 

52,6 

Nov. 

1 

155.2 

■  ,  ,  ■  . 

Apr. 

5 

54.4 

Dec. 

2 

137.4 

'„::h. 

May 

2 

53.7 

June 

5 

50.2 

C-1211k-P- 

-18 

Feb, 

6 

47.5 

July 

2 

53.5 

77.7 

Mar. 

5 

47.2 

Aug. 

1 

63.8 

Apr, 

3 

41.8 

Sep. 

4 

78.2 

May 

2 

37,6 

'  *  '-  \  1 

Oct. 

2 

80.7 

June 

3 

48,5 

*  ■' 

Nov. 

1 

73.8 

July 

1 

50,6 

;,": 

Nov. 

30 

63.3 

i 

July 

Sep. 

31 

4 

52.6 
79.6 

C-12081-P- 

-18 

Feb. 

6 

83.3 

-'*■•  ■"■V 

Oct. 

2 

72.8 

118.7 

Mar. 

4 

83.0 

Oct. 

30 

70.5 

■  •   ^.  . 

Apr. 

May 

3 

80.0 
75.3 

Dec. 

4 

57.2 

June 

5 

95,0 

C-1212-P-: 

L9 

Jan. 

23 

a 

142.5 

-  *  ..; 

July 

1 

107.3 

224.0 

Mar. 

4 

a 

142.0 

. 

July 

30 

81.3 

Apr. 

22 

a 

141.2 

Sep. 

4 

106.3 

May 

£3 

a 

142.0 

Nov. 

30 

91.3 

'  , .;  ■• 

June 
July 

26 

24 

a 

a 

141.5 
142.0 

C-1210e-P. 

-18 

Jan. 

2 

10.7 

AUfT. 

29 

a 

143.2 

51,1 

Feb. 

8 

8.7 

Oct. 

1 

a 

142.4 

Mar. 

4 

8.6 

Dec. 

12 

a 

142.2 

a  Measurement  from  Orange  County  Flood  Control  Distric 
Measurements  from  The  Irvine  Company  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

V.'ell  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

R.P,  Elev. 

Date 

Feet 

1940 

Cf 

1940 

G-1213C-P-19 

reb. 

5 

259.5 

C-1220a-0-18 

July 

V4 

'a 

101.7 

300.9 

Mar. 
Apr. 

4 
5 

2S8.2 

262.2 

Cont. 

Aug. 

29 

a 

103.1 

May- 

2 

261.2 

C-1220p- 

•Q-19 

Jan. 

2 

154.9 

June 

4 

261.1 

>..   ,220.5 

Feb. 

5 

152.9 

July 

1 

255.5 

'  1  ■  ^^^ 

Mar. 

5 

151.2 

Aug. 

2 

270.5 

Apr. 

3 

152.2 

Sep. 

3 

28].,  2 

May 

1 

151.1 

Oct. 

2 

270.6 

^ 

June 

4 

152.1 

Dec. 

2 

271.8 

a'* 

July 
Aug. 

1 
2 

153.8 
154.8 

C-1216b-P-19 

Feb, 

5 

185.2 

~.  «  ''"- 

Sep. 

3 

157.2 

219.7 

Mar. 

5 

183.5 

T*-      !.' 

Oct. 

1 

155.8 

Apr, 

2 

181.0 

Oct. 

31 

154.8 

May 

1 

179.4 

Dec, 

2 

148.8 

June 

4 

182,0 

Aug. 

2 

187.3 

C-1220t- 

-^-19 

Jan. 

2 

143.1 

Sep. 

>7, 

217.4 

178.2 

Feb. 

■5 

136.0 

Oct. 

1 

211.3 

Mar . 

5 

143.2 

Oct. 

29 

209.5 

Apr. 

3 

132.9 

Nov. 

30 

193.7 

Kay 
June 

1 
4 

151.1 
132.0 

C-1217?.-Q,-19 

Jan. 

23 

a 

£48:.  S 

*,S'?   9 

Auk, 

2 

153.5 

283.4 

Mar, 

4 

a 

247.0 

Sep, 

3 

154.5 

Apr. 

22 

a 

243.9 

A 

.' 

Oct. 

1 

159.6 

May 

23 

a 

£43.5 

Nov. 

1 

153.8 

June 

25 

a 

257,1 

Dec. 

2 

144.2 

July 

L^4 

a 

273.0 

Aug. 

£9 

a 

252.9 

■C-1222-: 

i-18 

Jan. 

23 

a 

73.3 

• 

Oct. 

1 

a 

250.-7 

125. 

Mar. 

4 

a 

72.2 

Dec. 

12 

e 

259.5 

•   -' 

Apr, 
May 

22 
23 

a 

a 

71.9 
73.6 

C-1217p-^-19 

Jan. 

2 

245.0 

C . ''''  -.^        '■' 

i. 

June 

25 

a 

74.4 

294.7 

Feb. 

5 

241.9 

'■•  '-" 

'' 

July 

24 

a 

77,8 

Mar. 

5 

239.5 

+^•% 

"'   .  -^''Aug. 

29 

a 

74.9 

Apr. 

3 

240.0 

Oct, 

1 

a 

74.4 

May 

1 

£38.8 

\      V  ■- 

Dec, 

12 

a 

74.8 

June 

4 

241.3 

Aug. 

2 

£39.3 

C-l£22n- 

-P-18 

Feb, 

8 

71.9 

Sep. 

3 

250.2 

99.4 

Mar. 

5 

59.7 

Oct. 

1 

248.0 

Apr. 

3 

54.8 

Oct, 

31 

245.7 

Mfiy 

3 

53.1 

Dec, 

241.2 

'■•*  •  •'  '' 

i-'-' 

June 
Sep. 

3 
3 

104.0 
138.0 

C-1220a-Q,-18 

Mar. 

4 

a 

97.8 

^,T3 

Oct. 

31 

118.2 

155.2 

Apr. 

22 

Z6 

a 

8 

95.9 

■**  J  *?  i? 

Dec, 

4 

95.2 

June 

102.3 

a  Measurement  from  Orange 
Measurements  from  The  Irv 


County  Flood  Control  Districl 
ine  Company  except  ss  noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.?v.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

end 

P.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 

to  water 

surface 

Feet 


1940 


1940 


C~1224-q-18 

Liar.  4 

55.2 

C-1231b-H-13 

Jan. 

23 

25.4 

96. 

May  23 

54.8 

40.9 

Feb. 

29 

24.8 

June  26 

58.4 

Aug. 

29 

45.2 

July  24 

62.1 

Oct. 

1 

44.8 

Aug.  29 

62.3 

Dec. 

12 

32.3 

Dec.  12 

58.7 

C-1232-P-17 

Jan. 

23 

34.9 

C -1225 -^-18 

Jan.  23 

10.0 

75.2 

Mar. 

29 

34.2 

101.0 

Mar.  4 

5.7 

Apr. 

22 

33.2 

Apr.  22 

6.9 

May 

23 

33.8 

May  23 

9.0 

June 

26 

36.3 

June  26 

8.9 

July 

24 

38.1 

July  24 

9.7 

Aug, 

29 

38.5 

Aug.  29 

10.5 

Oct. 

1 

39.2 

Oct.  1 

11.0 

Dec. 

12 

38.5 

Dec.  12 

12.1 

C-1237L-P-17 

Jan. 

23 

18.2 

C-1227C-F-18 

Feb.  6 

a 

45,4 

35.2 

Feb. 

29 

23,3 

69.7 

Mar.  4 

a 

39.9 

Apr. 

22 

19.5 

Apr.  2 

a 

33. 8 

May 

23 

19.5 

May   3 

a 

35.6 

June 

£5 

23.2 

Oct.  30 

a 

97.8 

July 

24 

34.2 

Dec.  4 

a 

72.4 

Aup. 
Oct. 

29 
1 

30.1 
30.7 

C-1227f -0,-17 

Jan.  2 

a 

v^Os  Ct 

Dec. 

12 

23.7 

45.0 

Feb.  5 

a 

30.7 

Mar.  4 

a 

30.0 

0-1243-5^-16 

Jan. 

23 

20.2 

Apr.  3 

a 

54.2 

40.1 

Feb. 

£9 

19.6 

May   1 

a 

31.8 

Mar. 

29 

20.5 

June  3 

a 

35.5 

Apr. 

22 

19.7 

July  2 

a 

45.8 

May 

23 

20.0 

Sep.  2 

a 

47.7 

June 

26 

20.2 

Oct.  1 

a 

48.0 

July 

24 

21.1 

Nov.   1 

a 

42.6 

Aug. 

29 

21.4 

Dec.   3 

a 

38.4 

Oct. 
Dec. 

1 
12 

21.4 
20.5 

C-1230-P-17 

Jan.  23 

23.4 

54.2 

Feb.  29 

23.0 

C-1249-Q-15 

Jan. 

23 

31.5 

Mar.  29 

25.1 

40.2 

Feb. 

£9 

41.6 

Apr.  22 

22.7 

Mar, 

29 

48.5 

May  23 

23.5 

Apr, 

22 

34.9 

June  26 

25.4 

June 

26 

35.0 

July  24 

29.5 

July 

24 

54.7 

Aug.  29 

32.2 

Aug, 

29 

50.5 

Oct.  1 

27.5 

Oct. 

1 

45.1 

Dec.  12 

25.6 

Dec. 

12 

36.7 

a  Measurement 

;  from  The  Irvine  Company. 
from  Orange  County  Flood 

Control  District 

;  excel 

Ueasurements 

pt  as 

noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surfeoe 

Teet 


Well  Nunter 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1940 


1940 


C-1E55-P-15 

Jan. 

25 

15.4 

28.0 

Feb. 

29 

21.2 

Mar. 

27 

26.4 

Apr. 

25 

17.2 

Kay 

23 

22,4 

June 

13 

26.8 

July 
Aug. 

IB 

1  o 

29.0 

19 

cy  .4 

Oct. 

21 

23.4 

C-l£56a-P-15 

Jan. 

9 

a 

14.6 

23.9 

Feb. 

13 

a 

15.1 

Mar. 

15 

a 

24.1 

Apr, 

12 

a 

19.1 

May 

13 

a 

17,8 

June 

20 

a 

23.7 

July 

12 

a 

26.2 

Aug. 

15 

a 

26.6 

Sep. 

13 

a 

27.0 

Oct. 

11 

a 

22,9 

Nov . 

19 

a 

19,5 

Dec, 

17 

a 

17.9 

G-l£57-i-15 

Jan. 

25 

7.1 

* 

Feb. 

29 

10.9 

Har, 

27 

18.5 

Apr. 

25 

9.7 

May 

25 

12  ,B 

June 

13 

16.7 

July  18 

17.8 

Aug, 

19 

17.4 

Sep, 

20 

i6.8 

Oct. 

21 

12.5 

C-1261-^-14 

Jan, 

25 

4,5 

7.5 

Feb. 

29 

4.3 

r  liar. 

27 

8.0 

■  Apr. 

25 

5.7 

May 

23 

7.7 

June 

13 

6,5 

July 

IB 

7.4 

Aug, 

19 

7.5 

Sep. 

20 

7.0 

Oct. 

21 

5.9 

G-1263- 

Q-14 

Mar, 

6 

4.9 

Cont. 

Apr, 

3 

4.2 

May 

1 

4.7 

June 

5.1 

July 

3 

5,4 

.i:  nof- 

July 

31 

5.5 

Aug. 
Sep. 

7 

5.5 



4 

5.0 

Sep, 

11 

4,9 

Oct, 

2 

5,3 

Nov. 

6 

5,5 

Dec. 

18 

6.0 

C-1265a 

-Q-14 

Jan. 

3 

4.6 

6.8 

Feb. 

7 

4.1 

Mar. 

6 

8.1 

Mar. 

27 

12.2 

Apr. 

3 

9.8 

May 

]- 

5.8 

June 

5 

8.4 

July 

3 

9.1 

Au?;. 

7 

12.0 

Sep. 

4 

10.4 

Oct. 

2 

9.4 

Nov. 

6 

5.4 

Nov. 

20 

7.2 

Dec. 

4 

7.0 

C-1264- 

■■^-14 

Jan, 

25 

2.5 

** 

Feb. 

29 

3.4 

Apr. 

25 

6.5 

May 

23 

7.0 

4 

July 

18 

10.0 

Aua:. 

19 

10.4 

Oct. 

21 

7,6 

C-1255- 

■;i-i5 

Jan. 

25 

6.1 

6.5 

Feb, 

29 

6.0 

May 

23 

10.2 

June 

13 

12.8 

t 

July 

18 

13.9 

Aug, 

19 

14.5 

Sep. 

20 

13.0 

Oct. 

21 

10.7 

C.-1268a->15 

See  1 

page  62 

C-1253-:^-14   Jan.  3      5.8 

4.9 Feb.  7 5^0 l^ , 

*  R.P.  elevation  13.0  to  and  including  June  13,  1940,  then  12.7. 

**  R.P.  elevation  2.2  to  and  Including?  February  29,  1940,  then  3.8. 

a  Measurement  from  VJ,  W.  Hoy, 

Measurements  from  Orange  County  Flood  Control  District  except  as  noted. 


6E 


C-1258a-Q,-15,  THE  IRVINE  CO.  l!AP  4 
Log  Bvailable. 

Location  and  description — E.  of  Huntington  Beach;  875  feet  E.  of  Bushard 
St.,  1,590  feet  S.  of  Atlanta  Ave,  Middle  well  of  three. 

Reference  point — Top  of  2  inch  nipple  in  center  of  top  casing  3.8  feet 
above  average  ground  surface. 

Elevation  of  reference  point — 10.6  from  levels  by  D.W.R. 

Use — not  used.  Casing  sealed. 

Diameter  of  casing — 18  inches. 

Depth  of  well — 155  feet. 

Other  numbers  used — Location  No,  13244B. 


Dist.R,P. 

Dist.R.P. 

Dist.R.P, 

to  water 

to  water 

to  water 

surface 

surface 

surface 

Date 

Feet 

Date 

Feet 

Da;t3 

Feet 

1927 

1932 

1935 

Oct.   2 

a 

9.1 

Jan.  15 

10,5 

Jan.  25 

b 

8.2 

Oct.   5 

a 

12.5 

Feb.  25 

8,2 

Mar.  22 

8.5 

Oct.  12 

a 

11,2 

Mar,  25 

b 

12.7 

May   7 

10,4 

Apr.  19 

b 

15.7 

July  22 

23.5 

1930 

May  18 

b 

17,9 

Aug.  29 

22.2 

July  21 

b 

20.4 

Nov.  18 

17.2 

Apr.  9 

14,1 

Aug.  20 

b 

21.4 

Aug.   4 

23.0 

Sep.  15 

18,1 

1939 

Sep.  8 

19,8 

Oct,  26 

b 

i-^.s 

Sep.  26 

20.3 

Nov,  26 

12,2 

Oct.  25 

b 

11.7 

Oct.  4 

18.6 

Dec,  21 

6.5 

Nov.  30 

12.5 

Dec.  23 

11.4 

1933 

Dec.  21 

b 

12,7 

1931 

Feb.  3 

8.0 

1940 

Jan,  5 

b 

10.4 

Mar.  2 

8.5 

Jan.  25 

9,1 

Feb,  19 

b 

10.4 

Mar.  14 

10.0 

Feb.  29 

11,0 

Mar.  11 

b 

24.1 

Mar.  17 

b 

8.8 

Mar.  27 

17.8 

Aiar.  7 

b 

32.5 

May  27 

b 

14.8 

Apr.  25 

b 

14,0 

May  18 

b 

20.1 

July  11 

b 

18.7 

May  23 

b 

17,1 

June  3 

b 

15.2 

Aug,  3 

b 

19.8 

June  13 

b 

20.5 

July  7 

22,5 

Sep.   5 

b 

15.0 

July  18 

21.9 

Aug.  12 

24.8 

Nov.  8 

b 

15.2 

Aug.  19 

21.4 

Sep.  15 

17.9 

Sep.  20 

18.8 

Oct.  9 

17.4 

1934 

Oct.  21 

15.5 

Nov,  6 

16.4 

Dec.  17 

11,2 

Jan.  23 
June  18 

b 

8.3 
20.9 

1941 

Sep.  24 

b 

17.5 

Jan.  6 

11.5 

Oct.  9 

b 

18.5 

Oct.  9 

b 

19.5 

Oct.   9 

b 

19.9 

8  Meastirenent  from  Division  of  Water  Resources. 

b  Pumping  nearby. 

Measurements  from  Orange  Coxmty  Flood  Control  District  except  as  noted. 
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SOUTH  COASTAL  BAiJET  BWSSTIGATION 

Records  of  G-round  V/ater  Levels  at  v;ells 

in  District  "D" 
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Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1941 


Eist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  lv\iinber 
and 
R.P.  Elev.  Date 

'*f?    1940 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


D-703a-H-g0 

Jan. 

30  a  259.1 

990. 

1940 

D-705-F-20 

Jan. 

10 

164.4 

1831.7 

Feb. 

14 

153.8 

Mar.. 

6 

155.3 

Apr, 

3 

151.9 

May 

8 

147.1 

June 

5 

146.3 

July 

3 

146.9 

Aug. 

1 

150.7 

Sep. 

4 

155.4 

Oct. 

2 

159.8 

Nov. 

20 

161.2 

Dec. 

11 

158.3 

D-705g-F-20 

Jan. 

2 

179.6 

1840. 

Feb. 

5 

172.5 

Mar. 

A. 

168.8 

Apr. 

1 

165.6 

May 

5 

150.9 

r; 

June 

5 

163.6 

July 

1 

164.5 

r 

Aug, 

12 

172.5 

Sep, 

3 

177.0 

Oct, 

7 

181.9 

Nov, 

4 

176.5 

■ 

Dec. 

23 

177.5 

D_707-F-21 

Jan. 

10 

322.5 

1838.0 

Feb. 

14 

322.5 

liar. 

3 

320.4 

Apr. 

3 

315.6 

May 

8 

286.4 

June 

6 

301.9 

June 

20 

300.8 

Nov. 

6 

318.1 

Dec, 

31 

326.2 

D-708-F-21 

Jan. 

10 

196.7 

1492.5 

Feb. 

14 

183.0 

Mar. 

6 

174.7 

Apr. 

3 

170.1 

Apr. 

24 
2 

163.2 

D-713b-Cr-20 

Jan. 

268.2 

1545. 

Feb. 

5 

259.9 

Mar. 

3 

271.5 

i.  .  D-713b-rr-20 

Apr. 

1 

273.0 

Cont, 

May 

5 

274.7 

*>-  '^ 

June 

3 

276.0 

July 

1 

277,2 

--'  *  . 

Aug, 

4 

278.8 

Sep. 

1 

280.0 

Oct. 

6 

281.4 

Nov. 

5 

282.6 

Dec. 

2 

284.0 

.  D-716-G-21 

Jan. 

2 

499.3 

1215. 

Feb. 

5 

497.0 

Mar. 

4 

498.2 

Apr. 

1 

497.0 

May 

6 

499.3 

June 

3 

499,3 

July 

1 

499.3 

i. 

Aug. 

5 

501,6 

Sep. 

^ 

502,8 

Oct. 

7 

503.9 

Nov. 

4 

503.9 

r 

Dec. 

Li 

503,9 

i..  - 

D-71Ba-G-20 

Jan. 

2 

485,4 

1215. 

Feb. 

5 

486.5 

Mar, 

3 

484.2 

Apr, 

1 

483.0 

May 

5 

483.0 

June 

3 

483.5 

July 

1 

484.4 

Aug. 

4 

487.2 

i,r  , 

Sep. 

1 

487.2 

Oct. 

13 

■189.5 

Nov. 

5 

485.5 

Dec. 

2 

485.1 

D-725a-G-21 

Jan. 

10 

403.8 

1128.4 

Feb. 

14 

402,4 

Mar. 

6 

399.6 

Apr. 

3 

400.6 

May 

8 

399,5 

June 

6 

396.4 

■i.d^-r 

July 

3 

402.0 

Aug. 

1 

403,3 

Sep. 

4 

402,9 

Sep. 

18  . 

403.4 

Oct. 

2 

402.4 

- 

Nov. 

6 

402,0 

Dec. 

11 

400.1 

a  ileasurer.ent  fror.  Chino  Basin  Protective  Association. 
Measurements  from  owner  except  as  noted. 
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D 

list  .R.P. 

Dist.R.P. 

Viell  Nunber 

to  water 

V>,'ell  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1941 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

D-726a-K-21 

Jan.  20 

346.4 

D-751-I-20 

Feb.  4 

80.9 

1057.0 

1940 

765. 

1941 

D-727-H-21 

Jan.  10 

8 

371.6 

Jan.  20 

78.6 

1093. 

Feb.  14 

a 

369.3 

Kar.  6 

a 

368.9 

1940 

Apr.  3 

a 

358.0 

May   8 

a 

357.0 

D-752-I-20 

Feb,   4 

36.5 

June  6 

a 

367.9 

712.5 

July  3 

a 

358.6 

1941 

Aug.  1 

a 

569.7 

Sep.  4 

a 

370.9 

Jan.  20 

38.0 

Oct.   2 

a 

371.8 

Nov.  20 

a 

371.0 

D -753a -I -20 

Jan.  20 

54.7 

Dec.  31 

a 

369.8 

741. 

1940 

1941 

D-753b-I-20 

Feb.  4 

24,4 

D-728-H-20 

Jan.  16 

321.6 

595. 

1032. 

1941 

D-729-.H-20 

Jan.  30 

271.1 

Jan,  20 

25,4 

985. 

D-754a-I-19 

Jan,  20 

34,3 

D-734b-H-20 

Jan.  15 

263.4 

727.8 

972.9 

1938 

D-735-H-21 

Jan.  15 

227.3 

D-757a-I-19 

Apr.  10 

33.5 

922.0 

559.4 

1940 

D-735b-H-21 

Jan.  20 

221.1 

925.1 

Feb,  5 

37,6 

D-736-H*21 

Jan,  16 

253.9 

1941 

962.5 

1940 

Jan,  21 

40,1 

D-740-K-20 

Feb.  9 

160.4 

1940 

844. 

1941 

D-7628-I-S1 
692.6 

Feb.  5 

42.4 

Jan.  16 

155.5 

1941 

D-750a-I-21 

Jan.  20 

66.3 

Jan.  21 

44,7 

743.5 

a  lleasurement  by  owner. 

Meesurenents  by  Chine  Bcsin  Protective 


Association  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Di 

St. R.P. 

Viell   Number 

to  water 
surface 

Well  Number 
and 

to 

water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1939 

Feet 

R.P.  Elev. 

i 

Date 
1940 

" 

Feet 

D-764-J-21 

Apr.  8 

4.1 

D-775-J-21 

Feb.  6 

6.5 

631.8 

Nov.  25 

10.3 

571.0 

1941 

1940 

D-776C-J-20 

Jan.  22 

.  ,  f  r-: 

7.6 

Feb.  5 

7.8 

555.5 

1941 

D-776e-J-21 
573.7 

Jan.  22 

3.3 

• 

Jan.  21 

8.6 

D-777-J-20 

Jan.  22 

8.2 

1940 

U      550.8  ,_  ,,, 

1940 

D_75S-J-20 

Jan»  2 

11.3 

603.7 

Feb.  9 
liar.  1 
Apr*  3 
May   2 

9.8 
8.4 
7.8 

8.0 

D-777a-J-20 
535.9 

Feb.  5 
1941 

b 

June  3 

a    2.8 

Jan,  22 

b 

July  1 

24.2 

*.' 

Aug .  1 

26.0 

D-780-K-20 

Jan.  22 

15.3 

Sep.  1 

31.1 

523.1 

Nov.  3 

15.5 

Dec.  2 

13.9 

.,  D-780b-K-20 
536.5 

Jan.  22 

14.1 

1941 

D-781a-K-21 

Jan.  22 

0.6 

D-771e-J-20 

Jan.  22 

3.2 

507.6 

583.7 

1940 

D-'783-K-21 

1940 
Feb.  6 

25.9 

D-772-J-20 

Feb.  5 

1>0 

540.3 

570.6 

1941 
Jan.  22 
1940 

1.2 

■^   ■  f 

"  D-784-K-21 
509.2 

1941 
Jan.  22 
Jan.  22 

c 

27.7 

D-773-J-21 

Feb.  5 

3.0 

D-788-K-21 

Jan.  22 

4.5 

587.0 

1941 

479.3 

1940 

Jan.  21 

3.6 

D-801-K-21 
564.2 

Feb.  6 

18.3 

a  Pumping  nearby. 

b  Water  at  ground  level. 

c  Filled  in. 

Measurements  from  Chino  Basin  Protective  Association. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

T**.*^'^''.^ 

to  water 

V.'ell  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1941 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1941 

Feet 

D-801-K-21 

Jan.  22 

18.2 

D-907b-J-22 

Jan.  22 

3.3 

Corit. 

578.8 

1940 

D-811a-K-22 

Jan.  22 

59.6 

592.7 

1940 

D -908a -J -82 
626.0 

Feb.   7 
1941 

16.1 

D-812-K-22 

Feb.  6 

34.5 

562»8 

1941 
Jan.  22 

32.1 

Jan.  27 
1940 

15.0 

D-909-J-22 

Feb.   7 

29.7 

1940 

659.5 

1941 

D-813-K-22 

Feb.   6 

7.5 

546.8 

1941 

Jan.  27 

29.4 

D-910-I-22 

Jan.  21 

74.8 

Jan,  22 

7.4 

725.3 

1940 

D-913b-I-22 
801.8 

Jan,  21 

132.4 

D-902a-I-21 

Feb.  5 

87.1 

1940 

751.5 

1941 

D-914-I-22 
779.1 

Feb,   5 

120.1 

Jan.  £1 

89.2 

1941 

D-904b-J-21 

Jan.  21 

32.3 

Jan.  21 

117.9 

656,6 

1940 

D-905-J-21 

Jan.  21 

16.7 

631.4 

D -91 5 -I -2  2 
718.3 

Feb.  5 

69.1 

D-905a-J-£l 

Jan.  21 

15.2 

1941 

624. 

Jan.  21 

71.0 

D-906b-J-21 

Jan.  27 

3.7 

594.6 

D-918b-J-22 
612.1 

Jan.  27 

11.1 

D-906d-J-21 

Jan.  22 

7.9 

1940 

602.7 

D-918d-J-22 

Feb.   7 

29.0 

D-906i-J-21 

Jan.  22 

5.6 

599.8 

565.1 

1941 

D-907a-J-22 

Jan.  27 

7.5 

Jan.  27 

26.6 

506.6 

Measurements 

from  Chi no 

Eesin  Protective 

Association. 
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Dlst.R.P, 

Dist.R.P, 

Well  Number 

to  v;ater 

^»:ell  Nunber 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

D-te 
1941 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

D-919C-J-22 

Jan.   27 

41.1 

D-935-I-2^ ' 

Feb.      7' 

- 

'110.5 

627.9 

785.3 

1941 

D-920-J-22 

Jan.   27 

33.3 

654.7 

1940 

D-935a-I-23 

Jan.   28 
Jan.   28 

111.7 
137.9 

D-921e.-J-22 

Tab.      7 

28.5 

845.4 

663.4 

1941 

Dr940b-J«g? 

1940 
Feb.      7 

63.9 

Jan,  28 

29.2 

'*    701,5     '* 

1941 

1940 

Jan.    27 

64.4 

D-922-I-22 

Tab.      7 

78.1 

725.5 

1941 
Jan.   28 

79.4 

D-958-J-25 
719.4 

t)-959-J-25 

Jan.   28 

1940 
Feb.     9 

10.2 
22.3 

b-922c-I-22 

Jen.   28 

54.5 

759.1 

712.4 

*    ♦         -                                *  Jl 

_^^1941 

D-923-I-22 

Jen.  28 

95.5 

*•.!»              -f 

•'"  iTan.  2-8 

24,1 

750.7 

1940 

-    - 

'      11940 

D-928-I-23 

Feb.      7 

55.2 

D-975C-I-25 

Feb.     9 

46.5 

703.0 

817.5 

Mar.   17 

a 

45.4 

1941 

May     18 
Sep.   15 

a 
a 

45.8 
47.2 

Jan.   28 

55.2 

r      «'  •■■ 

D-928a-J-23 

Jen.   28 

41.2 

1941 

581.3 

^.^'*.                  V; 

Jan.   28 

45.8 

D-929-J-23 

Jan.   27 

43. S 

SI    , 

•*■      1940 

S46.6 

.,  D-975d-I-25 

Hay     18 

a 

13.6 

D-929a-J-23 

Jen.   27 

42.1 

■"*      770.7 

Sep.   15 

a 

14.2 

650.8 

Nor.   15 

e 

14.1 

D-934-I-23 

Jan.   28 

64.2 

D-975-J-25 

Feb.     9 

11.5 

715.2 

7-^7.4 

a  lleasurement  from  Riversi-^e  Cement  Comppny, 

Measurements  from  Chino  Basin  Protective  Association  except  as 


noted. 
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Dist.R.?, 

Well  Nximber 

to  wBter 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1940 

• 

D-976a-J 

-25 

Jan. 

17 

4.1 

760.8 

Feb. 

18 

4.0 

Mar. 

17 

4.2 

Apr. 

15 

4,0 

May 

18 

4.4 

June 

17 

4.6 

July 

16 

5.3 

Aug. 

15 

5,6 

• 

■  Sep. 

15 

5.8 

Oct. 

16 

5.8 

Nov. 

15 

4.9 

Dec. 

17 

4.2 

D-9e3c-I' 

-26 

Jan, 

17 

'  57,3 

851.0 

Feb. 

18 

57.0 

"  Mar. 

17 

57.0 

Apr. 

15 

55.6 

llay 

le 

56.8 

June 

17 

56.8 

July 

16 

'  '  55.9 

Aug. 

15 

57.2 

Sep. 

16 

57.6 

Oct. 

16 

58.0 

Nov. 

15 

57.0 

Dec. 

17 

61.3 

I3-984-I- 

26 

Feb. 

18 

93.0 

930*9 

June 

17 

93.8 

July 

16 

a   95.1 

Aug. 

15 

94.5 

Sep, 

16 

93.5 

Dec. 

31 

b  '  92.3 

D-9e5c-I 

-25 

Jen, 

17 

68.3 

895.9 

May 

18 

67.5 

D-986-I- 

26 

Jan. 

17 

59.9 

876.5 

Feb. 

18 

58.5 

Mar . 

17 

58.2 

Apr. 

15 

58.3 

May 

18. 

59.5 

June 

17' 

50.2 

• 

July 

15 

61.0 

Sep. 

16 

62.1 

Nov. 
Dec. 

15 
17 

61.5 

61.3 

Dist.R.P. 

Well  Number 

t 

0  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Dat^ 

e 

Feet 

-1940 

D -1001b -G-21 

Jan, 

1 

c 

141.0 

1420.3 

Feb. 

2 

c 

130.0 

Mar. 

6 

c 

122.0 

Apr. 

1 

c 

116.0 

May 

6 

c 

107.0 

July 

1 

c 

151.0 

Aup. 

1 

c 

140.0 

Sep. 

3 

c 

158.0 

Oct. 

2 

c 

155.0 

Nov.   4  c  161.0 


1941 


Jan, 

2 

c 

133.0 

1940 

D-lOOlg-G-21 

Jan. 

1 

c 

93.0 

1350.5 

Feb. 

2 

c 

85.5 

liar . 

1 

c 

78.5 

.  Apr. 

1 

c 

71.5 

May 

5 

c 

54.0 

June 

1 

c 

53.0 

"  July 

1 

c 

64.0 

Aup;. 

1 

c 

57.5 

• 

Sen, 

•7 

c 

76.0 

Oct. 

2 

c 

83.0 

Nov. 

4 

c 

84.5 

Dec. 

1 

c 

80.5 

D-lOOli-G-21 

Jan. 

1 

c 

117.0 

1396.1 

Feb. 

2 

c 

105.5 

Mar. 

1 

c 

96.0 

Apr. 

1 

c 

87.0 

May 

5 

c 

78,0 

June 

1 

c 

95.5 

'  Nov. 

4 

c 

123.5 

Dec. 

4 

c 

110.0 

D-1005a-H-21  Feb.  2  d  191.8 
906.2 

1941 

Jan.  15  d  194.3 


a  Motor  warm* 
b  Ivleasvirenent 
c  Measurement 
d  Measurement 
Measurements 


from  S--n  Bernardino  Valley  Viater  Conservation  District, 
from  owner, 

from  Chino  Basin  Protective  Association, 
from  Riverside  Cement  Company  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P, 

Well  Number 

to  v.ater 

Well  Nunber ■ 

to  water 

and 

Date 

surfaoe 

and 
.:  R.P.  Elev, 

Date 

surface 

R.P.  Elev. 

Teet 

Feet 

1940 

1941 

D-1007b-H-22 

Feb.  2 

e 

148.2 

D -1043b -H-24 

Jan. 

29 

a  170.6 

870.8 

937.0 

1941 

1940 

Jan.  16 

a 

149.8 

D-1044-H-24 

Jen. 

2 

189.0 

959.0 

Feb. 

14 

188.8 

1940 

Kar. 
Apr. 

7 
11 

188.5 
188.7 

D-1029-H-23 

Jan.  31 

a 

234.1 

Hay 

11 

188.5 

974.6 

1941 

June 

8 

188.7 

1941 

Jan,  29 

a 

228.1 

7 

Jan. 

13 

188.9 

1940 

19^ 

iO 

D-1030-H-23 

Jan.  31 

a 

177.0 

862.6 

D-1050-rx-24 

Jan, 

2 

371.8 

1941 

1165.7 

Feb. 
Mar. 

14 
7 

372.4 
371.8 

Jen.  29 

a 

170.3 

Apr. 
May 

11 
11 

371.8 
371.2 

1940 

June 
Sep. 

8 
20 

371.2 
371.2 

D-1031-H-23 

Jen,  31 

a 

162.6 

902.0 

D-1050a-a-24 

Jan. 

4 

451.0 

1941 

1246.1 

Feb. 

Mar. 

14 
5 

451.0 
451.0 

Jen.  29 

a 

164.6 

Apr. 
May 

12 
11 

451.0 
451.0 

1940 

June 

8 

450.4 

O.'^y. 

Sep. 

20 

451.0 

D-1033-H-23 

Jan.  31 

a 

262.4 

1049. 

D-1052-H-24 

Jan. 

2 

294.7 

1941 

1085.5 

^eb. 

Mar. 

14 
7 

295.3 

Jan,  29 

.  a 

263.2 

Apr. 
May 

11 
11 

295.3 
295.3 

1940 

June 
Sep. 

8 
20 

295.3 
^94. 7 

D-1057-G-23 

Jen.  30 

a 

408.  R 

"■' 

1194.6 

•  '  D-1053-H-24 

Jan. 

2 

239.7 

1025.5 

Feb. 

14 

279.7 

D-1043-H-24 

Jan.  31 

a 

124.4 

Mar. 

7 

239.7 

882.9 

Apr. 

11 

239.7 

1941 

May 

11 

238.5 

June 

8 

238.5 

Jpn.  .29 

a 

125.0 

£er). 

20 

239.1 

e  Measurement  from  Chino  Basin  Protective  Association. 
Measurements  from  Fontana  Union  Water  Company  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  water 

V.'ell  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1941 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

D-1054C-H-24 

Jan. 

29 

a  173.8 

D-1054-H-25 

Jan.  2 

304,1 

S51.8 

1110.3 

Feb.  14 

304.1 

1940 

Mar.  7 

303.1 

Apr.  11 

303.1 

D-1055-H-24 

Jan. 

2 

189.3 

...■:  0    c<r 

May  11 

305.1 

979.9 

Teb. 

14 

188.7 

June  8 

303.1 

Mar. 

7 

188.0 

Sep.  20 

304.7 

Apr. 

11 

187.9 

May 

11 

188.0 

D-1064a-H-25 

Jan.   2 

353.4 

i'  ." 

June 

8 

188.2 

115S.9 

Feb.  14 

353.4 

Sep. 

20 

188.6 

Mar.   7 
Apr.  11 

351.1 
351.1 

D-1059-G-24 

Jan. 

2 

411.4 

j-f- 

May  11 

351.1 

1210.5 

Feb. 

14 

410.8 

June  8 

351.1 

Mar. 

7 

410,8 

Sep.  20 

353.4 

Apr. 

11 

410.8 

Hay- 

11 

410.2 

D-1064b-H-25 

Jan.  2 

342.3 

June 

8 

410,2 

1142.5 

Feb.  14 

343.5 

Sep. 

20 

410.8 

Mtir.   7 
Apr.  11 

342.9 
342.3 

D-lOei-C-25 

Jan. 

16 

575,4 

May  11 

342.3 

13S7.2 

Feb. 

15 

575,4 

June  8 

341.7 

Mar. 

18 

575.4 

Sep.  20 

343.0 

Apr. 

17 

575.4 

Kay 

16 

575.4 

D-1065-H-25 

Jan.  2 

248.7 

June 

17 

574,1 

1050.0 

Feb.  14 

248.6 

July 

15 

576,4 

Mar.   7 

248. 4 

Aug. 

14 

574,8 

Apr,  11 

248.2 

Sep. 

19 

575.4 

■  ■'  M  . 

May  11 
June  8 

248.1 
247.9 

D-1062-G-25 

Jan, 

2 

437.0 

Sep.  20 

249,2 

1248.8 

Feb. 

14 

437.0 

Mar. 

7 

435.0 

D-1066-K-25 

May  11 

221,0 

Apr. 

11 

435.7 

1024.5 

May 

11 

435.5 

June 

8 

435.5 

D-1068-H-25 

Jan,   3 

b 

253,5 

Sep. 

20 

436.5 

1082.4 

Feb.  5 
Mar.  7 

b 
b 

254.0 
253.7 

D-1052a-G-25 

Jan. 

2 

429.9 

Apr*  1 

b 

253.5 

1236.4 

Feb. 

14 

429,9 

May   3 

b 

253.0 

Mar. 

7 

430,5 

June  3 

b 

253.0 

Apr, 

11 

430.5 

• 

July  3 

b 

252.3 

May 

11 

429.9 

June 

8 

430.5 

1941 

Sep, 

20 

431.6 

Jan.  2 

b 

252.7 

a  Measurement  from  GMno  Basin  ProtRctive  Association. 

b  Maasurement  fron;  ovner. 

Mftasureraents  from  Fontana  Union  V.'ater  Company  except  as  noted. 


73 


Dlst.R.P. 

Well  Number 

tO'  •water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

D-1078-G-25 

Jan.  16 

264.9 

1406.7 

Feb.   15 

252.6 

Iter.   18 

259,9 

Apr,  17 

258.0 

May     16 

257.0 

June  17 

257.8 

July  15 

276.2 

Aug,   14 

282.2 

Sep.   19 

283.9 

1941 


Jan.  27 


1940 


1941 


Jan.  27 


1940 


254.1 


-1072a-G-25     Jan.  16 

263.2 

1409.6              Feb.   15 

260. 9 

Mar,   18 

257.4 

Apr.   17 

254.1 

Llay     16 

254.0 

June  17 

255.1 

July  15 

264.4 

254.1 


D-1075-G-25       Jan. 

2 

336.1 

1180.8             Feb. 

14 

335,6 

Mar, 

2 

335.5 

Apr. 

10 

335.6 

May 

11 

335.0 

June 

9 

335.0 

Sep, 

20 

335.0 

'   .."ftt 

D-1075a-a-25     J'^en. 

2 

388.4 

1228.4             Feb. 

14 

387.8 

Mar, 

2 

3P7,8 

Apr. 

11 

387.2 

Hay 

11 

386.0 

June 

9 

386.6 

Sep, 

20 

386.6 

Diet .R.P. 

Well  Number 



to  water 

and 

surface 

R.P,  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

D-1081-H-26 

Jan. 

17 

a 

254.0 

1105.7 

Feb. 

18 

a 

253.8 

Mar, 

17 

a 

253,6 

Apr. 

15 

a 

253.4 

May 

18 

a 

253.2 

> 

•  T'June 

17 

a 

253,3 

3 

♦  •>7uly 

16 

a 

253.4 

AUR. 

15 

a 

253.6 

OX 

•csep. 

16 

a 

253.6 

>r 

•  ct)ct. 

15 

a 

253.6 

•^ 

.-•■NoY. 

15 

a 

253,5 

!> 

»'*iDec. 

17 

a 

253.4 

D-1084-G-26 

Jan, 

4 

320.5 

1352.1  ^ 

.*reb. 

22 

319.9 

it. 

•'Mar. 

2 

319.7 

Apr. 

22 

319.4 

May 

7 

319.2 

June 

8 

318.5 

Sep. 

20 

317.9 

D-1085a-G-26     Jan. 

4 

321.6 

1346.5 

Feb. 

22 

320.1 

Mar. 

2 

320.1 

Apr. 

22 

320.1 

Hay 

7 

319.6 

June 

8 

319.6 

- 

•    Sep. 

20 

319.1 

it 

.s 

D-1088-H-25 

Jan. 

3 

b 

181.5 

1037.6    • 

•Mar. 

7 

b 

178.7 

dl 

•<^-Apr. 

1 

b 

180.1 

.  i.  .^               IJ 

May 

3 

b 

179.5 

.^•■^                •. 

June 

3 

b 

181.0 

Aug. 

a 

^ 

b 

185.5 

iJ 

-i  Oct, 

4 

b 

184.3 

Nov. 

A 

b 

183.9 

•      - 

Dec, 

2 

b 

182,4 

D-1091-H-26 

Apr. 

15 

a 

16.4 

860.2 

Sep, 

16 

a 

21.6 

Nov. 

15 

a 

21.8 

D-1092d-H-25  Dec,  31 
995.9 


c  125.1 


a  Lieasurement  from  Riverside  Cerient  Company, 

b  Lieasurement  from  owner, 

c  Measurement  from  San  Bernerdino  Valley  V'ater  Conservation  District. 

Measurements  from  Fontana  Union  Water  Company  except  as  noted. 
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Dlst.R.P, 

Dlst.R.P. 

Well  Number 

t 

0  water 

Vv'ell  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

R.P,  Elev. 

Date 
1941 

Feet 

D-1095-G-26 

Jan. 

3 

206.2 

D-1162a-E-25 

Jan,  24 

a 

95.7 

1177,2 

Feb. 
Mar. 
Apr. 

5 
7 
1 

205.9 
204.5 
204.8 

Cont. 

1940 

May 

3 

203.8 

D-1164-E-25 

Jan.  3 

a 

160.3 

Nov. 

4 

203.5 

1805. 

Feb.  22 

a 

161.3 

Dec. 

2 

205.0 

Mar.  5 
Apr.  22 

a 
a 

151.4 
160,9 

D-1105-r-21 

Jan. 

10 

366.9 

May   8 

a 

140.2 

1684.4 

Feb. 

14 

355.4 

June  15 

a 

145.3 

Mar. 

6 

348,9 

Sep.  20 

a 

147,2 

Apr. 

3 

342.0 

Apr. 

24 

337.8 

D-1165-F-25 

Jan.  3 

a 

316.4 

Aug. 

1 

355.4 

1620. 

Feb.  22 

a 

316.7 

Nov. 

6 

371.1 

Mar.  5 

a 

316.6 

Dec. 

31 

356.8 

Apr.  12 
May   8 

a 
a 

316.4 
319.9 

D-1106-F-21 

Jan. 

10 

188.8 

June  15 

a 

321.1 

1469.4 

Feb. 

14 

176.1 

Sep.  20 

a 

327.2 

Mar. 

6 

172.0 

Dec*  31 

b 

332.4 

Apr. 

3 

155.x 

May 

8 

155.9 

D-1165-F-25 

Dec.  .31 

b 

299.8 

June 

6 

164.7 

1525.4 

July 

3 

177.7 

Aug. 

1 

182.6 

D-1170b-E-25 

Jan.  16 

a 

51,4 

Sep. 

4 

202,4 

1852.9 

Feb.  15 

a 

51.1 

Oct, 

2 

201.6 

Mar.  15 

a 

47.6 

Nov, 

20 

187.0 

Apr.  19 

8 

45.0 

Dec. 

31 

176.4 

May  16 
June  17 

a 
a 

45.0 
45.9 

D-1161-E-25 

Jan. 

17 

a 

57.2 

July  15 

a 

47.5 

2242.2 

Feb. 

16 

a 

61.8 

Aug,  14 

a 

48.9 

Mar. 

15 

a 

59.5 

Sep.  18 

a 

51.1 

Apr. 

17 

a 

67.8 

D-1177a-F-25 

Dec.  31 

b 

444.8 

1941 

1514,2 

Jan, 

13 

a 

70.7 

D-1181-F-26 
1591.1 

Jan,  16 
Feb,  15 

160.7 
148.4 

1940 

Mar.  16 

131.8 

Apr,  17 

122.6 

D-1162a-E-25 

Jan. 

17 

a 

103,1 

May  16 

125.8 

2066.3 

Feb. 

16 

a 

78.9 

June  17 

142.6 

Mar. 

15 

a 

76.5 

July  15 

158.4 

Apr. 

17 

a 

81.1 
93.8 

Aug.  14 

172.4 

Kay 

14 

a 

Sep.  19 

185.2 

a  Measurement  from  Fontana  Union  Water  Company. 

b  Measurement  from  San  Bernardino  Valley  Water  Conservation  District. 

Measurements  from  owner  except  as  noted. 
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Well  Mujnber 

and 

R.P.  Elev, 


Date 


Dlst.R.P. 
to  v.'ater 
surface 
Feet 


Well  Nunber 

and 

R.P.  Elev, 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1941 


1940 


D-1181-F-E6 

Jan, 

25 

162.5 

Cont. 

1940 

D-1181C-F-26 

Jan. 

15 

118.8 

1571.8 

May 

16 

93.3 

June 

17 

105.0 

July 

15 

116.3 

Aug. 

14 

123.7 

Sep. 

19 

131.0 

D-118gb-E-25 

Jan. 

16 

175,7 

1598.9 

Feb. 

15 

177,2 

Mar. 

18 

177.0 

Apr. 

17 

175.3 

May 

16 

174.1 

June 

17 

175.7 

July  15 

1'79.7 

Aug, 

14 

183,8 

Sep. 

19 

189.9 

D-1182C-E-26 

Jan. 

15 

135.1 

1550.5 

Feb. 

15 

135,1 

Mar. 

15 

131.7 

Apr. 

17 

130.5 

May 

16 

130.5 

1941 

Jan. 

25 

159.6 

D- 

-1188a-F- 

-26 

Jan. 

16 

1456,2 

Feb, 
Mar. 
Apr. 

May 

15 
15 
17 
15 

1941 

Jan. 

27 

1940 


D-1188h-F-£6  Jan. 


1495.4 


Jan.  30  a 

Feb,  28  e 

Mar.  S8  a 

Apr,  30  a 

July  2  a 

Aug.  28  a 

Oct.  1  a 

Oct.  29  a 

Dec,  11  a 


D-1192C-F-25  Jan. 


1367.5 


Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Nov. 

Dec. 


3 

5 
n 

1 
3 
4 
2 


50,7 

46.3 
40.1 
32.8 
35,1 


67.8 


65.7 
65.2 
66,5 
69,1 
70.9 
77.0 
79,3 
79,8 
74.8 
73,3 

28.7 
22.2 

20.7 
18,4 
15,3 
62.2 
50.3 


1940 


1941 


-1164-E-26 

Jan. 

30 

a 

127.7 

1879.0 

Feb. 

28 

a 

129,1 

Mar, 

28 

a 

130,4 

Oct. 

1 

a 

133.8 

Oct, 

29 

a 

132,1 

Dec. 

11 

a 

131,0 

Jan.  2 


1940 


D-1253-D" 

-24 

Jan.  16 

2760, 

Feb.  15 
Mar.  15 
Apr.  16 
May  16 
June  17 

July  15 

59,8 


15.1 
14.9 
14.7 
13.3 
14.7 
22.1 
25,9 


a  Measurement  from  San  Bei-nardino  'i.'ater  De-nertjr.ent . 
Measurements  from  owner  except  as  noted. 
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SOUTH  COASTAL  BASIN  INVESTICrATION 

Records  of  Ground  V/ater  Levels  at  l.'ells 

ia  District  "E" 
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Dlft,H,P. 

» 

Dlst.R.P. 

W«H  Number 

to  water 

^'Jell  Number 

to  water 

and 

surfece 

and 

surface 

R.P,  EleT, 

Date 
1940 

Je.at 

R.P,  Elev, 

Date 
1941 

Feet 

E-2-.E-L7 

Jan, 

30 

137,5 

E-5d-F-27 

Jan. 

29 

77.8 

* 

Feb. 

28 

138.5 

Cont. 

liar, 

28 

140.0 

1940 

Apr, 

8 

140.7 

Apr, 

30 

141.7 

E-5e-F-27 

Jan, 

30 

142,3 

May 

31 

143.6 

1258,4 

Feb, 

28 

140,5 

July 

2 

145.7 

Mar, 

28 

139.0 

July 

25 

147.2 

'  f 

Apr. 

50 

137.7 

Aug, 

28 

149.3 

Oct, 

29 

139,6 

Sep. 

28 

151.1 

i . .:  0         i'      .i 

Dec, 

18 

138,1 

Oct, 

29 

152.8 

Dec, 

11 

155,2 

F-6-F-27 
**1248.0 

Apr, 
June 

8 
4 

39.5 

50.1 

E-2a-E-27 

Feb, 

I 

150,2 

July 

8 

55.7 

1529.8 

Feb, 

28 

147.8 

July 

29 

57.6 

Mar. 

23 

148.1 

Aug, 

28 

59.0 

Apr, 

30 

149.  S 

Sep. 

28 

64.1 

Nov, 

2 

156.2 

r,£vi 

Oct. 

30 

57.2 

Dec, 

21 

170.5 

1941 

E-4a-F-27 

Jan, 

30 

180,3 

1303.4 

Feb, 
Mar, 

28 
28 

178,7 
177,3 

Jan. 

29 

47.7 

'• 

Apr, 

30 

175.9 

1940 

May 

31 

175.5 

July 

2 

175,3 

E«5fc-Tr-g7 

Jan, 

3 

a 

34.8 

July 

25 

175,2 

^       1206.2 

Feb. 

5 

a 

22.0 

Aug, 

28 

175,6 

Mar. 

7 

a 

15.3 

Oct, 

1 

175,7 

■  • 

Apr. 

1 

a 

13.8 

Oct, 

29 

176.0 

« 

May 

3 

a 

9,5 

Dec, 

18 

175.7 

June 

3 

a 

20.2 

July 

5 

a 

25.1 

E-5d-F-27 

Jan, 

30 

81.5 

'  - 

Aug. 

3 

a 

34,4 

1290. 

Feb. 

28 

74,7 

Sep, 

4 

a 

32.0 

Mar. 

28 

70,6 

• 

Oct. 

4 

a 

37.5 

Apr, 

30 

65.2 

Nov, 

4 

a 

25,8 

May 

31 

69.8 

Dec, 

2 

a 

25.3 

July 

2 

72.4 

July  25 

75.0 

E-6r-F-27 

Jan, 

30 

52.2 

Aug. 

28 

78.9 

*** 

Feb, 

29 

45.4 

Oct. 

1 

83,8 

liar. 

5 

44.2 

Oct. 

29 

84.8 

Apr, 

6 

41,1 

Dec, 

18 

85.9 

Apr. 
.Tune 

27 

4 

38.2 
49.1 

*  R.P,   elevation  li 

521,6' 

to  and  Includinf?  April  8,    19- 

'.0,   then  l*? 

21, 

9, 

**  New  ©leva* 

;ion;  R.P,  < 
ration  1246 

•handed. 
,2  to  and 

^  V  X^  • '            *^    i^  ^^     »     SpA      «. 

***  R.P.   ele-s 

Including  April  ?7, 

1940,    i 

bhen 

1247.5 

a  Measurement 

;  from 

owner , 

Measurements 

from  San  Bernardino 

V'ater  Department  ex( 

sept  as 

noted. 
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Well  Number 

and 

R.P.  EleT. 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


E-7-G-2? 

Feb. 

5 

a 

78.0 

116£.0 

Ear. 

7 

a 

74.7 

Apr. 

1 

a 

72.0 

May 

3 

a 

72.0 

Nov. 

4 

a 

75.0 

Dec. 

2 

a 

73.5 

1941 


Jan.  2  a   63.5 


1940 


3-8a-G-27 

Jan. 

50 

170.7 

1200.1 

Feb. 

89 

169.5 

'/  ■-* 

Mar . 

28 

169.1 

.  r* 

Apr. 

30 

159.3 

"ii 

June 

10 

171.1 

July 

2 

171.5 

irti 

July 

29 

171.5 

Au«r. 

28 

174.3 

Oct. 

30 

173.1 

Dec. 

19 

172.8 

E-lO-E-27 

Jan. 

30 

118.5 

1412.0 

Feb. 

28 

118,7 

Mar. 

23 

IIP..  8 

Apr. 

30 

119.1 

-f        d 

Kay 

31 

119.4 

ft     .„. 

July 

13 

121.6 

"  <f       ft     R 

Aug. 

28 

123.6 

Oct. 

29 

125.5 

Dec. 

11 

126,4 

E-15-&-27 

Jan. 

23 

48.1 

1116.2 

Apr. 

18 

42.3 

•*    '.t     . 

July 

17 

53.8 

Oct. 

30 

47.5 

«?,«-• 


1941 
Jan.  30 


37.5 


^"      *   ;■  -"'  '''' 

Dist.R.P. 

?^ell  Number 

to  \"ater 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

■7-. J    i-T 

Date 
1940 

Feet 

3I-22-a-27 

Jan. 

2 

28.7 

1082.9 

Jan. 

30 

.27.1 

Feb. 

29 

26.2 

Liar. 

28 

27.2 

Apr, 

30 

27.0 

May 

31 

28.3 

July 

2 

29.0 

July 

29 

29.5 

Au?. 

28 

29.7 

Oct. 

1 

29.3 

Oct. 

30 

27,9 

Dec. 

19 

24.1 

E-23-G-27 

Jan. 

3 

26.8 

1070.1 

Jan. 

31 

25.1 

Mar. 

29 

29.2 

May 

1 

29.3 

June 

3 

31,0 

July 

2 

32.0 

July 

29 

32.6 

A  f 

Auff. 

28 

32.7 

Oct. 

1 

31.9 

Oct. 

21 

31.5 

Dec. 

19 

22.6 

2-2 1-5-28 

Jan. 

25 

12.8 

1483.2 

Apr. 

18 

11.7 

July 

18 

11.5 

.,-, 

Oct. 

29 

12.6 

1941 


Jan.  29 


1940 


13.4 


E-25e-F-28  ' 

Jan. 

29 

147.6 

* 

Feb. 

28 

146.0 

Mar. 

25 

145.1 

•'v 

Apr. 

30 

144.0 

Sep. 

27 

152.0 

Oct. 

29 

149.3 

Dec. 

11     b 

E-25-F-27 

Dec. 

18 

74.4 

1171.9 

*  R.P.  elevation  to  and  including  April  30,  1940,  1273.7,  then  1273.8. 

a  Measurement  from  ovner. 

b  ITell  plugged. 

Measurements  from  San  Bernardino  V*ater  Department  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

DlPt.R.P. 

Well  Number 

to  water 

VJell  Number 

to  water 

and 

surface 

,-i   and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

jR.P,  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

E-E7-F-28 

Jan. 

25 

44.8 

E-31a-F-28 

Oct. 

29 

53.4 

1110.1 

Apr, 
July 

18 
18 

42.9 
41.7 

Gont. 

Dec. 

18 

51.9 

Oct. 

30 

41.0 

E-34-F-28 

Jan. 

23 

7.9 

.;,  1406.5 

Apr. 

18 

7.5 

E-29-G-28 

Jan. 

31 

+57.6 

,»__ 

July 

18 

9.6 

1031.3 

Mar. 
Mar. 

1 
28 

+68.2 

+57.8 

Oct. 

29 

9.3 

Apr. 

29 

+56.0 

19- 

il 

June 

4 

+44.5 

Aug. 

29 

+41.6 

Jan. 

29 

7.5 

Oct. 

29 

+55.4 

Dec, 

10 

+60.1 

1940 

E-29b-G-27 

Jan. 

3 

2.9 

E-34b-F-28 

Jan. 

29 

150.2 

1047.5 

Jan, 

31 

0.6 

1319.2 

Feb. 

28 

147.7 

Feb. 

29 

+0.3 

liar. 

25 

145.? 

Mar. 

29 

2.3 

Apr. 

30 

144.4 

May 

1 

2.8 

May 

31 

145.4 

June 

4 

4.9 

June 

28 

148.2 

July 

3 

5.3 

July 

25 

151.3 

July 

29 

7.1 

Aug. 

27 

153.5 

Aug, 

29 

7.8 

Sep. 

27 

154.6 

Oct. 

23 

6.1 

Oct. 

29 

155,3 

Dec. 

19 

+0.3 

.  Dec. 

11 

156.8 

E-31-G-28 

Jan, 

2 

29,6 

E-35C-F-26 

Jan# 

2 

118.9 

1092.9 

Jan, 

30 

28. 6 

1227.0 

Jan, 

29 

117.1 

Feb. 

29 

27.8 

Feb, 

28 

115.6 

liar. 

28 

27,7 

Mar, 

25 

114.6 

Apr. 

50 

27.5 

kVT, 

30 

114.3 

May 

31 

28.0 

May 

29 

115.0 

July 

2 

28.5 

July 

25 

115.2 

July 

25 

28.8 

Aup;, 

27 

117.5 

Aug. 

28 

29,1 

Sep, 

27 

119.7 

Oct. 

1 

29.2 

Oct, 

29 

120.0 

Oct. 

30 

28.8 

Dec. 

11 

117.5 

Dec, 

18 

27.3 

E-35-F-28 

Jan. 

2 

58.1 

E-31a-F-28 

Jan, 

2 

55.2 

1160.2 

Jan. 

30 

56.2 

1133.6 

Jan. 

30 

54.0 

Feb. 

29 

54.7 

Feb. 

28 

52.9 

.■>..I^      ■■/ 

.Mar. 

28 

65.3 

Mar. 

28 

52.6 

Apr, 

30 

66.0 

Apr. 

30 

52.2 

,  May 

31 

68.0 

May 

31 

52.4 

July 

2 

69.6 

July 

2 

52.8 

m 

Sep, 

27 

72.0 

July 

25 

53,1 

Oct. 

29 

70.3 

Aug, 

28 
27 

53.5 

Dec. 

18 

66.8 

Sep. 

53.5 

Measurements  from  San  Bernardino  Viater  Department. 
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V.'ell  NuRber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


1940 


Dist*R.P. 
to  water 
surface 

Feet 


E-37-F-28 

Jan. 

2 

36.2 

11?0.1 

Jan. 

30 

30.6 

Feb. 

29 

30.7 

Mar. 

28 

37.0 

Apr. 

30 

36.2 

May 

31 

45.5 

July 

2 

48.9 

July 

25 

49.5 

Aug. 

28 

49.7 

Sep. 

27 

49.3 

Oct. 

30 

41.2 

Dec. 

18 

34.1 

E-42-a-28 

Jan. 

27 

+39.3 

1055.4 

Mar. 

30 

+25.4 

Nov. 

9 

+18.5 

E-43-G-g8 

Jan. 

25 

-teo.e 

1053.8 

Feb. 

23 

t65.3 

Mar. 

21 

+57.2 

Apr. 

23 

+49.1 

May 

29 

+40.4 

June 

27 

+32.3 

July 

23 

^31.8 

Auf?:. 

27 

H32.3 

Oct. 

25 

+34,5 

Dec. 

6 

+54.9 

E-44-F-28 

Jan. 

29 

84.6 

1203.8 

Feb. 

28 

84.9 

Mar. 

25 

84.4 

Apr. 

24 

84.2 

May 

29 

84.0 

June 

28 

84.2 

July 

25 

84.6 

Aug. 

27 

85.1 

Sep. 

27 

85,5 

Oct. 

29 

86.2 

Dec. 

11 

86.6 

E.45e-F-29 

Jan. 

25 

82.4 

1212.5 

Apr. 

16 

81.5 

July 

18 

86.3 

Oct. 

29 

90.3 

1941 

Jan. 

29 

84.0 

Dist.H.P. 

V,'ell  Number 

to  water 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

E'A6~^-2B 

Jan. 

30 

7.5 

1085.5 

Feb. 

29 

7.0 

Mar. 

28 

7.0 

Apr. 

30 

7.0 

May 

29 

7.4 

July 

2 

8.0 

July 

25 

8.5 

Aug. 

28 

9.0 

Sep. 

27 

9.1 

Oct. 

30 

9.1 

Dec. 

18 

8.3 

E-46e-r-29 

May 

3 

7.4 

*1112.7 

May 

29 

7.7 

June 

28 

9.8 

Oct. 

30 

9.7 

E-4e-G-28 

Jan. 

23 

15.7 

1089.6 

Apr. 

18 

14.2 

July 

18 

18.8 

Oct, 

29 

21.1 

E-49-F-29 
1259.8 


S-49d-F-29 
1282.5 


1941 

Jan.  22 

1940 

Jan.  £9 
Feb.  28 
Mar.  25 
Apr.  24 
May  29 
June  23 
July  25 
Aug,  27 
Sep,  27 
Oct,  29 
Dec.  11 

Jan.  29 
Feb.  28 
Mar.  25 
Apr.  24 
May  29 
June  28 
July  25 
Sep.  £7 


16.5 


133.9 
132.4 
132.5 
133.0 
137.5 
139.9 
142.3 
143.9 
145.4 
143.0 
139.5 

143.1 
141.  S 
140.9 
140.9 
143.6 
146.5 
149.0 
153.3 


*  New  elevation;  R.P.    changed. 

Measurements  from  San  Bernardino  Water  Department. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Number 

to  weter 

Well  Nunber 

to  water 

and 

surface 

^.  and 

surface 

R.P,  Elev. 

Date 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1940 



1940 

E-49d-F-29 

Oct, 

29 

153.0 

E-56i-a-29 

Jan, 

29 

56.6 

Gont. 

Dec. 

11 

148..  6 

* 

Feb. 

Kar . 

25 
22 

54.8 
52.9 

E-50a-F-29 

Jan. 

2 

20.4 

Apr. 

24 

51.1 

1150.1 

Jan. 

29 

17.2 

May 

29 

57,3 

Feb. 

28 

15.6 

1 

June 

28 

55.4 

Mar. 

21 

17.1 

July 

23 

58.9 

Apr. 

23 

19.3 

*- .  ■. 

Au». 

27 

61.5 

May 

29 

24.0 

Sep. 

27 

62.8 

June 

27 

28,2 

Oct. 

25 

53.9 

July 

23 

30.5 

Dec. 

2 

62.8 

Aug, 

28 

30.7 

Sep. 

27 

30.8 

E_57-Cr-29  ' 

Jan. 

29 

45.9 

Oct. 

25 

30.3 

1219.5 

Feb. 

27 

43.4 

Dec. 

2 

23.1 

liar. 
Apr. 

22 
24 

41.1 

39.2 

E-51d-G-29 

Jan. 

29 

14.4 

£  i) 

June 

58 

48.0 

1144.6 

Feb. 

26 

12.3 

July 

23 

52.8 

Mar. 

21 

13.3 

i- 

Sep, 

27 

58.6 

Apr. 

23 

12.8 

Oct. 

25 

60.5 

Liay 

29 

15.2 

T-     i     ■ 

Dec. 

2 

60.0 

June 

27 

17.9 

j.^'i 

July 

23 

20.4 

E_59-a-29 

Jan. 

29 

61.1 

Aug. 

27 

£1.1 

1239.1 

Feb . 

27 

57.9 

Sep. 

27 

22.3 

Mar. 

22 

a   54.7 

Oct. 

25 

22.3 

Apr. 

24 

a   52.6 

Dec. 

2 

19.3 

Hey 
June 

29 
28 

55.2 

59.5 

E-54-F-E9 

Jen. 

29 

240.8 

July 

23 

G2.2 

1412.9 

Feb. 

28 

S40.2 

Aug. 

27 

65.7 

Mar, 

25 

239.5 

Sep. 

27 

b   68.1 

Apr. 

24 

238.8 

Oct. 

25 

69.8 

May 

29 

239.6 

Dec. 

2 

70.7 

June 

28 

240.3 

July 

23 

244.3 

E-59a-G-30 

Jan. 

23 

80,3 

Aug. 

27 

245.8 

1253. o 

Apr. 

24 

71.9 

Sep. 

27 

246.8 

July 

18 

75.9 

Oct, 

29 

247.3 

Oct. 

29 

83.2 

Dec, 

5 

246.0 

.  i       t 

1941 

E-55b-G-29 

Jan. 

29 

125.0 

.  f   t 

1284.7 

Feb. 

28 

123.5 

Jan, 

23 

86.7 

tlar. 

22 

121.9 
120.6 

Apr. 

24 

•  ■ 

Oct. 

29 

131.7 

Dec. 

5 

130.4 

*  R.P.  elevation  1207.  to  and  Including  January  29,  1940,  then  120B,2. 

a  Shut  windmill  dov.n  to  measure. 

b  Windmill  pumping. 

Measurements  from  San  Bernardino  V'ater  Department. 
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Dist.R.P. 

Di 

st.R.P. 

Well  Number 

to  water 

VJell  Number 

to 

water 

and 

SI 

irface 

and 

Rurfpce 

R.P.  Elev. 

Date 

1940 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1941 

Feet 

E.60-G-30 

Jan. 

E3 

a 

71.7 

E-68g-I-26 

Jan. 

3 

d 

12.5 

1592.6 

Apr. 
July 

24 

18 

a 
ab 

72.6 

Gont. 

Feb. 

4 

d 

11.3 

1940 

E-61d-G-30 

Jan. 

4 

c 

92.5 

1368.2 

Feb. 

2 

c 

94.1 

E-74-I-27 

Jan. 

17 

55.4 

Mar. 

1 

c 

93.4 

883.0 

Feb. 

18 

56.0 

Mar. 

50 

c 

90.8 

Mar. 

17 

54,9 

May 

2 

c 

89.4 

Apr. 

15 

54.3 

June 

5 

c 

89.9 

May 

18 

53.8 

■ 

June 

£8 

c 

92.0 

June 

17 

53.6 

July 

£9 

c 

94.7 

July 

16 

53.5 

Aug, 

26 

c 

97.5 

Aug. 

15 

53.7 

Oct. 

c 

100.6 

Sep. 

15 

53.9 

Not. 

4 

c 

103.5 

Oct. 

15 

54.3 

Dec. 

5 

c 

106.2 

Nov. 

Dec. 

15 

17 

54.4 
55.5 

E-62a-G-30 

Jan. 

29 

a 

195.7 

1541.6 

Feb. 

?7 

a 

197.9 

E-75-H-g7 

Jan. 

17 

35.1 

Mar. 

22 

a 

194.4 

921.2 

Feb. 

18 

29.3 

Apr. 

24 

a 

187.2 

Mar . 

17 

24.7 

May 

29 

a 

183.8 

Apr. 

15 

23.4 

June 

28 

a 

185.5 

May 

18 

23.9 

July 

23 

a 

139.0 

June 

17 

25.8 

Aug. 

27 

a 

195.2 

July 

16 

30.0 

Sep. 

27 

a 

200.1 

Aug. 

15 

32.5 

Oct. 

25 

a 

204.2 

Sep. 

15 

35.9 

Dec. 

6 

a 

210.0 

Oct. 
Dec. 

13 
17 

38.0 
36.0 

E-68g-I-26 

Feb. 

6 

d 

13.1 

830. 

Mar. 

4 

d 

11.2 

£-85-0-27 

Jan. 

3 

a 

25.2 

* 

Apr. 

4 

d 

10.9 

1055.3 

Jan. 

30 

a 

22.7 

May 

3 

d 

11.8 

Feb. 

29 

a 

21.2 

« 

June 

4 

d 

12.8 

Liar. 

29 

a 

21,3 

July 

2 

d 

13.6 

liay 

1 

a 

23.9 

Aug. 

2 

d 

14.7 

Hay 

31 

a 

30.1 

Sep. 

5 

d 

15,4 

July 

2 

a 

32.9 

Oct. 

2 

d 

15.3 

July 

29 

a 

34.5 

Nov. 

4 

d 

14.8 

Aug. 

28 

a 

36.6 

Dec. 

3 

d 

14.2 

Oct. 
Oct. 
Dec. 

1 
30 
19 

a 
a 
a 

33.1 
27.6 
21.6 

a  Measurentent  from  San  Bernardino  Water  Department. 

b  Well  plugged  at  'x2.0'. 

c  Measurement  from  San  Bernardino  Valley  Water  Conservation  District. 

d  Ileesurement  from  Riverside  Water  Basin  Records. 

Measurements  from  Riverside  Cenent  Compf?ny  except  ss  noted. 
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VJell  Niijnber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1940 


1940 


E-90b-K-27 

Feb.  18 

a 

6.1 

959.1 

Apr.  15 

a 

5.6 

Hay  18 

a 

6.2 

July  15 

a 

6.2 

Aup.  15 

ab 

6.0 

Sep.  16 

a 

P. 7 

Oct.  15 

a 

11.1 

Nov.  15 

a 

10.7 

1941 

Jan.  18 

a 

5.8 

E-97-G-28 
Cont. 


1940 


E-93-G-28 

Jan. 

3 

+27.1 

1007.9 

Mar. 

1 

+42.7 

Mar. 

29 

+32.3 

May 

1 

+17,9 

June 

4 

+31.2 

July 

3 

+26.5 

July 

29 

+24.8 

Aug, 

29 

+21.4 

Oct. 

23 

+25.6 

Dec. 

20 

+46.2 

E-95-H-27 

Mar. 

17 

a 

88.6 

1014.9 

Apr. 

15 

a 

88.0 

May 

18 

a 

86.0 

July 

15 

a 

88.5 

Sep. 

15 

a 

92.7 

Nov, 

15 

a 

93.6 

E-95a-H-27 

Apr. 

15 

a 

38.7 

959.7 

May 

18 

a 

40.3 

July 

15 

a 

49.0 

Sep, 

16 

a 

55.2 

Nov. 

15 

a 

53.6 

E-97-G-28 

Jan. 

25 

2.4 

1061.5 

Feb. 

23 

1.0 

Mar. 

21 

c 

16.4 

Apr. 

23 

19.7 

May 

23 

26.2 

June 

27 

28.2 

July  22 
Aug,  27 
Sep.  25 
Oct.  25 
Dec.  6 

1941 

Jan.  22 


41.6 
36.8 
37.2 
32.5 
22.5 


2.2 


I.  ':■ 

V.  '  :     S 

,  1940 

E-102S-H-28 

Jan. 

3 

0.1 

Jan. 

31 

+18,5 

■,T   '  -. 

Mar, 

1 

+20.2 

Mar. 

29 

+  1.2 

May 

1 

+  1.2 

June 

10 

5.4 

^.■r' 

July 

3 

11.6 

i' ." '  ■ 

July 

29 

12.4 

,"*  :  .  ... 

Aug. 

29 

11.2 

'  t 

Oct. 

21 

11.5 

E-103P-K-28 

Jan. 

5 

d 

60.2 

'1132.0 

Feb. 

5 

d 

54.4 

Feb. 

29 

d 

52.0 

Mar. 

22 

d 

57.3 

r   "'* 

Apr. 

29 

d 

53.8 

slo^ 

June 
July 

5 
5 

d 
d 

53.0 
72.7 

Aug. 

2 

d 

68.8 

, 

Aug. 

31 

d 

69.8 

\   "  ■ 

Oct, 

4 

d 

59.5 

Nov. 

5 

d 

54.4 

'*    V* 

Dec. 

5 

d 

52.8 

E-104-H-28 ' 

Jan. 

3 

d 

204.8 

1310.5 

Feb. 

3 

d 

200.4 

Feb. 

29 

d 

197.9 

Mar. 

22 

d 

198.0 

. 

Apr. 

29 

d 

200.1 

w  :-  "> 

June 

5 

d 

204.9 

July 

3 

d 

208.0 

Aug. 

2 

d 

207.7 

Aug. 

22 

d 

207.5 

*  R.P.  elevation  1070.0  to  and  in 
a  Measurement  from  Riverside  Ceme 
b  Pump  started. 

c  Shut  v^indmill  down  to  measure, 
d  Measurement  from  San  Bernardino 
Measurements  from  San  Bernardino  ' 


cludin!?  June  10,  1940,  then  1068.9. 
nt  Company. 


Valley  7,'ater  Conservation  District. 
iVater  Department  except  as  noted. 
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V^ell  Ilumber 
and 

R.P.   Elev. 


Date 


19.40 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 

Feet 


V'ell  Niur.ber 
'•  and 

R.P.  :'-;iev. 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


E-104-H-23 

Oct..   4 

212.5 

F-107d- 

-H-?9 

Jani 

•  5 

77.3 

1310.5 

Nby.  5 

209.4 

1217 

.8 

Feb. 

3 

76.7 

De  c .  5 

205.1 

'Feb. 

29 

76.0 

■''" 

May 

1 

74.7 

E-106C-H-29 

Jan.  3 

52.1 

■  July 

3 

75.4 

1154.1 

Fet.  3 
Mar .  1 

48.8 
47.1 

Oct. 

4 

76.4 

irar.  22 

47.4 

F-109-a-29 

Jan. 

6 

a 

25.8 

Apr.  29 

47.8 

♦ 

Feb . 

3 

a 

21.1 

June  4 

51.1 

Mar. 

1 

a 

18.9 

July  3  . 

52.9 

• 

Apr. 

6 

a 

13.5 

Aug.'  2 

■  ■  54.6' 

May 

4 

a 

13.0 

Aug.'  31 

56.2 

June 

1 

a 

16.1 

Oct.  4 

55.5 

July 

5 

a 

19.3 

Nov ..  5 

53.8 

Aug. 

3 

a 

:2i,9 

Dec,  5 

52.2 

Sep, 
Oct. 

7 
5 

a  : 
a 

■24;5 
26.2 

S-i06f-H-29 

Jan.  2 

46.5 

Nov. 

2 

a 

26.9 

1140.8 

Feb.  2 

39.7 

Dec. 

7 

a 

25.3 

Feb.  27 

38.5 

Dec. 

28 

e 

23.9 

Mar.  22 

43.5 

■  »  .  ■ 

May   1  . 

,   46,6 

S-109b-G-29 

Jar , 

2 

67.9 

June  3 

'  51.1 

1255 

.9 

Feb. 

2 

55.0 

July  3 

*  55,8 

"• 

Feb. 

27 

64.0 

Aug.  2 

56.9 

Mar, 

22 

52.3 

Aug.  23 

58.9 

'•  ■ 

i:ay 

1 

50.6. 

Oct.   4 

57,8 

June 

3 

56.4 

Not.  4 

54.3 

July 

3 

72.7 

Dec.  5 

50,5 

Aug. 
Sep. 

30 
30 

75.8 
75.8 

E-107b-H-29 

Jan.  3 

80.6 

.  * 

Nov. 

4 

74.8 

1203.5 

teb.   3 
^eb.  29 

77.8 
76,3 

Dec. 

0     ■ 

6 

72.6 

Mar.  22 

75.6 

E-i.lO-H-29  ■ 

Jan., 

2 

-51.5 

Apr.  29 

77.6 

'1205 

.1 

Feb. 

2 

51.1 

• 

June  4 

■.  ■■■83.B 

T 

Feb. 

29 

50.4 

truly  3 

•  87.8 

■  .  ^ 

Mar. 

22 

50.0 

Aug,  2 

89,8 

Apr. 

29 

49.3 

'Aug.  22 

91.4 

June 

3 

■  50.7 

Oct,  4 

90,5 

•  . 

•July 

3 

5.1.3 

' 

Nov,  5 

84,5 

>Juiy 

30 

51.8 

Nov.  30 

82,3 

.Aug. 

S'ep. 

Dec . 

31 

30 

5 

52.2 
52.3 

51.4 

".   5i.O 

*  R.P,  elevation  to  an-i  including  March 
a  Measurement  from  Gage  Canal  Company. 
Measurements  from  San  Bernardino  Valley 
as  noted. 


1V1940,-  .1155.4,  :then  1152.4. 
Water  Conservation ;Disti*ict  except 
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Well  Number 

end 

R.P.  Slev. 


Date 


1940 


Dist.E.P. 
to  wnter 
surfp.ce 
Feet 


Well  jJunber 

and 

R.P,  Elev. 


Date 


1940 


Dist.R.P. 
to  vjater 
surface 

Feet 


E-lll-H-29 

Jan. 

3 

96.1 

* 

Feb. 

3 

94.5 

Feb. 

29 

93.2 

Mar. 

22 

92.1 

Apr. 

29 

90.7 

June 

4 

91.8 

July 

2 

93.1 

Aug. 

2 

94.0 

Oct. 

4 

95.7 

Nov. 

5 

99.4 

Dec. 

5 

97.7 

E-llla-K-29 

Jan. 

55.9 

1201. B 

F.ar . 

1 

54,0 

May 

1 

52,6 

July 

3 

53.9 

1941 
Jan.  6 
1940 


E-lllh-H-29 
1245.5 


E-113-G-29 

1292.4 


Jan. 
Feb. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
June 
July 
July 
Aug. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 

Jan. 

Feb. 

Feb. 

liar. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 


2 

3 

29 

23 

29 

4 

8 

30 

31 

t^ 

5 
5 

r^ 

1 
27 
17 

30 

14 

1 

28 


52.5 


51.1 
59.6 

56.8 
58.2 
57.3 
58.5 
59.3 
60.3 
59.8 
59.9 
58.9 
57.9 

79.8 
76.9 
75.4 

72.8 
73.0 
70.4 
70.1 
77.0 


E-113-G- 

•29 

July 

29 

79.3 

Cont. 

Nov. 

4 

85.8 

Dec. 

6 

84.3 

E-114-H- 

■29 

Jan. 

g 

108.8 

1321. c 

) 

Feb. 

2 

100.7 

Feb. 

29 

99.0 

.  liar, 

23 

97.7 

Apr. 

29 

96.6 

t 

June 

3 

100.8 

July 

1 

103.9 

Anp, 

1 

106.8 

Sep. 

1 

109.9 

u^a 

.Sep.- 

30 

112.2 

l»^i  r 

',■ 

Nov . 

5 

108.5 

(: 

Dec. 

5 

107.8 

E-117-I- 

•30 

Jan. 

3 

71.5 

,   1439.: 

! 

Feb. 

29 

70.9 

AVT, 

29     a 

July 

2 

71.9 

1. 

Oct. 

'A 

71.4 

1941 


Jan. 


1940 


58.5 


F-118a-G-30 

Web. 

8 

b 

89.3 

1346.7 

Feb. 

16 

b 

88.6 

I.:ar. 

1 

b 

88.1 

Mar. 

17 

b 

86.3 

Mar. 

30 

b 

85.9 

Apr. 

14 

b 

78.7 

May 

2 

b 

83.7 

May 

18 

b 

84.0 

June 

5 

b 

85.2 

June 

28 

b 

87.0 

July 

29 

b 

89.8 

e 

-Aue, 

26 

b 

92.4 

Oct. 

3 

b 

95.3 

Nov. 

5 

b 

97. '7 

Dec. 

5 

h 

98.5 

*  R.P.  elevation  to  and  including' 
a  VJell  filled  with  debris, 
b  Measurement  from  San  Bernardino 
Measurenents  from  Sen  Bernardino 
as  noted. 


July  2,  1940,  1250.5,  then  1249,2. 

Water  Department, 
'/alley  VJater  Conservation  District  except 
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Well  Nunber 

and 

E.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P, 
to  water 
surface 
Feet 


Veil  Number 

sncl 

P.P.  Elev. 


Date 


Dlst.H.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1940 


1940 


;-119a-H- 

•30 

Jan. 

1 

147.4 

1397.7 

Feb. 

1 

145.5 

Mar. 

1 

145.6 

Apr. 

1 

142.7 

Hay 

2 

141.3 

July 

1 

147.6 

•■ 

Aug. 

30 

153.7 

1941 


Jan. 

1 

153.3 

' 

1940 

Z-120-H-30 

Jan. 

3 

115.1 

1522.8 

Feb. 

6 

115.1 

Feb. 

29 

114.6 

Mar. 

22 

114.2 

Apr. 

89 

112.6 

June 

4 

112.4 

July 

2 

112.8 

July 

29 

113.9 

Sep. 

1 

116.6 

Sep. 

30 

117.7 

I,'ov. 

4 

118,2 

Dec. 

5 

117,2 

E-1S2-I-30 

Jan. 

3 

70.5 

1513.3 

July 

2 

68.6 

Oct. 

3 

68.1 

E-122k-I-30 

Apr, 

9  a   67.4 

1553.1 

Au?. 

28  a   72.0 

Nov. 

8 

75.9 

E-123C-H-30 

Jen. 

1 

189.9 

1521.0 

Feb. 

1 

190.0 

Mar. 

1 

190.9 

Apr. 

1 

191.2 

May 

1 

190.7 

June 

1 

192.8 

July 

1 

197.3 

Aug. 

1 

198,3 

Sep. 

1 

205.2 

Oct. 

1 

202.9 

Nov. 

2 

203.7 

Dec. 

2 

205.3 

E-124-II-30 

Jan. 

3 

32.0 

1608.5 

Feb. 

6 

51.3 

Feb. 

29 

51.2 

Mar. 

22 

^n  q 

Apr. 

29 

58.9 

June 

4 

50,1 

July 

2 

50.2 

July 

29 

53.8 

Sep. 

1 

71.8 

Sev, 

30 

70.0 

Nov. 

4 

57.7 

Dec. 

5 

55.3 

E-125-K-30 

Feb. 

6 

181.3 

1743.9 

Mar. 

22 

180.3 

July 

2 

179.3 

Sep. 

30 

181.2 

E-127-H-31 

Jan. 

1 

80.7 

1907.0 

Feb. 

1 

83.1 

Ifer. 

1 

85.7 

Apr. 

1 

85.2 

Mny 

1 

70.2 

June 

1 

73.2 

Aug. 

1 

90.2 

Sep, 

1 

72.7 

• 

Oct. 

1 

74.5 

Not. 

2 

84.1 

Dec. 

2 

81.4 

F-127a-H-31 

Jan. 

1 

117.3 

1724.8 

Feb. 

4 

120.3 

Mar. 

1 

122.7 

Apr. 

1 

125.0 

May 

1 

124.8 

•July 

1 

127.3 

Nov. 

2 

128.5 

Dec. 

2 

129.6 

E-127b-G-31 

Jan, 

1 

173.7 

1755.7 

Feb. 

4 

173.2 

Mar. 

1 

161.4 

Apr, 

1 

180.6 

May 

1 

177.8 

July 

1 

180.1 

■i ,»/« 


a  Measurement  from  Metropolitan  \> 
Heasuremonts  from  San  Bernardino 
note(^ . 


ater  District. 

Fater  Conservation  District  except  as 
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DlEt,R.P. 

Dist.R.P. 

VJell  Number 

to  v/afcer 

Well  Number 

to  vfater 

and 

surf see 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

P.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

E-187d-H-Sl 

Jan. 

75,9 

E-133-I-31 

Apr. 

3 

a 

108.9 

1835.2 

Feb. 
liar. 

76,2 
74.6 

2097.8 

Oct. 

4 

a 

129,3 

Apr. 

76.5 

E-135-I-32 

Apr. 

3 

a 

57.6 

May 

72.9 

2293.8 

June 

72.4 

July 

74.2 

E-135C-I-32 

Jan. 

5 

a 

137.9 

2360.1 

Apr. 

5 

a 

133.2 

1941 

A-^r. 

9 

b 

133.8 

July 

3 

a 

141.1 

Jan, 

9 

78.5 

Oct. 

4 

a 

146,9 

1940 

1941 

E-128-K-31 

Jan. 

1 

68.4 

Jan. 

4 

a 

140.8 

1710.5 

Feb. 

1 

57.0 

Liar. 

1 

70.5 

1940 

Apr. 

1 

57.9 

Llay 

1 

58.3 

E-13Sf-I-32 

Apr. 

3 

a 

187.4 

June 

1 

71.5 

2424.7 

Oct. 

a 

203.9 

Nov, 

2 

102.3 

Dec. 

2 

95.6 

E -1361 -I -32 
2392.5 

Apr. 

3 

a 

162.6 

E-131e-H-32 

Jan, 

1 

31.1 

* 

Feb. 
Mar. 
Apr. 

4 
1 
1 

24.5 
19.6 

20.0 

E-137-H-32 
2563.5 

Apr. 

3 

a 

226.3 

May 

1 

20.9 

E-13e-I-32 

Apr. 

3 

a 

179.0 

June 

1 

23.5 

2419,8 

Oct. 

4 

a 

189.4 

Nov. 

4 

35.8 

Dec. 

2 

30.5 

E -138b -I -32 

Apr, 

3 

a 

227.2 

2471.3 

Oct. 

4 

a 

237.8 

E-131f-G-31 

Jan. 

1 

20.3 

2070.3 

Apr. 

1 

5.5 

E-138f-I-33 

Apr. 

3 

a 

361,6 

Hay 

1 

3.8 

2623.2 

Oct. 

4 

a 

354,4 

July 

1 

30,4 

-,  * '. 

E-139-H-32 

Apr. 

3 

a 

295.9 

'■_  i 

1941 

,2842.1 

Oct. 

4 

a 

312.5 

*     : 

Jan. 

3 

27.1 

E-139Q-H-33 

Apr. 

3 

a 

274,2 

,2816.9 

Oct. 

4 

a 

283.5 

194 

0 

E-140-H-33 

Apr. 

3 

a 

45.0 

E-132-I-31 

Apr, 

3 

a     123.0 

3107.7 

Oct. 

4 

a 

52.1 

2131.8 

Oct. 

4 

a     125,0 

*  R.P.   elevation  2198.5  to  and  includins^  November  4,    1940,    then  £201.0. 
e  Measurement  from  P.  E.  Hicks, 
b  L^easurement  from  lletropolitan  vvater  District. 

Lleasurements  from  San  Bernardino  Valley  Vfater  Conservation  District  except 
as  noted. 
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Dist.R.P. 

Di 

st.R.P. 

V^ell  Number 

to  water 

Veil  Number 

tc 

•water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

E-140C-H-33 

Apr. 

3 

a   14.9. 

E-149i-K-22 

Jan. 

5 

b 

55.3 

3338.3 

587.9 

Feb. 
Mar. 

5 
1 

b 
b 

56.4 
56.4 

E-141-I-33 

Apr. 

3 

a   62.7 

Apr. 

2 

b 

56.4 

2812.6 

Oct. 

4 

a   61.5 

May 
June 

1 
3 

b 
b 

55,5 
55,5 

E-147b-K-21 

Jan. 

11 

2.3 

July 

1 

b 

56.5 

493.6 

Feb. 

15 

3.2 

Aug, 

1 

b 

55.7 

Mar. 

14 

3,5 

Sep. 

6 

b 

56.7 

Apr. 

11 

3,4 

Oct. 

1 

b 

56.7 

May- 

16 

4.0 

Nov. 

1 

b 

56.5 

June 

18 

3.8 

Dec. 

2 

b 

55.6 

July 

10 

4.2 

Au!^. 

13 

4.1 

E-150-K-22 

Jan, 

c, 

b 

88.3 

Sep. 

11 

4.8 

601.2 

Feb, 

5 

b 

88.0 

Oct. 

15 

3.9 

Mar. 

1 

b 

88.0 

Nov. 

15 

3.7 

Apr. 

2 

b 

89.0 

• 

Deo. 

11 

3.0 

Nov. 
Dec. 

1 

2 

b 

b 

88.9 

88.4 

E-147C-L-21 

Jan. 

11 

0.6 

502.5 

Feb. 

15 

1.6 

E-150b-K-22 

Jan. 

10 

47.8 

Mar . 

14 

1.9 

567.0 

Feb. 

16 

47.7 

Apr. 

11 

2.0 

Mar. 

14 

47.5 

Hay 

16 

2.2 

Apr. 

13 

48.0 

June 

18 

2.5 

l'.Q.Y 

16 

48.2 

July 

10 

2.8 

June 

19 

49.6 

Aug. 

13 

2.8 

July 

11 

50.0 

Sep. 

11 

3.0 

Au?, 

14 

50.0 

Oct. 

15 

2.4 

Sep. 

13 

50.7 

Nov. 

15 

3.4 

Oct. 

15 

50.2 

Dec. 

11 

2.3 

Nov, 
Dec. 

15 

11 

49.1 
48.4 

E-149d-K-22 

Jan. 

10 

48.2 

570.9 

Feb. 

16 

47.8 

E-151-K-22 

Jan. 

5 

b 

6.3 

Msr. 

14 

47.6 

529.2 

Feb. 

5 

b 

4.5 

Apr. 

13 

47.5 

• 

Mar. 

1 

b 

May 

15 

48.0 

Apr. 

2 

b 

5.5 

June 

19 

48.6 

!,!ay 

1 

b 

5.7 

July  11 

49.1 

June 

3 

b 

5.3 

Aug. 

14 

49.2 

July 

1 

b 

7.1 

Sep. 

13 

49.7 

Aug. 

1 

b 

8.2 

Oct. 

16 

49.6 

Sep. 

6 

b 

8.3 

Nov, 

15 

48.9 

Oct. 

1 

b 

8  ..3 

Dec. 

11 

48. 4 

Nov. 
Dec. 

1 
2 

b 

b 

8.3 
8.1 

:l- 


a  Measurement  from  P.  E.  Hicks, 

b  Measurement  from  Riverside  Water  Basin  Records. 

lieasurements  froir  W.  Vi,  Koy  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P. 

Well  Nvunber 

to  water 

Well  Nunber 

to  water 

and 

surface 

;        and 

surface 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

;R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1940 

1940 

E-151f-K-22 

Feb. 

15 

a 

24,9 

E-165d-K-24 

Feb, 

5 

6.6 

555.2 

Mar. 

16 

a 

24.8 

669.4 

Mar. 

1 

5.4 

Apr, 

13 

a 

24.7 

Apr. 

2 

6.4 

May 

16 

a 

24,9 

Way 

1 

8.2 

June 

19 

a 

25,8 

'iiy- 

Oct. 

1 

12.0 

July 

11 

a 

£6,4 

"f.^* 

Nov. 

1 

11.2 

Aug. 

10 

a 

27,0 

Dec. 

2 

9.6 

Sep, 

13 

a 

27.4 

Oct. 

15 

a 

27,6 

E-172-J- 

■25 

Jan. 

5 

7.2 

Nov. 

15 

a 

27.1 

734,7 

Feb. 

5 

6.2 

Dec. 

11 

a 

27.3 

Mar. 
Apr. 

1 
3 

6.0 
5.8 

E-153-!^-22 

Jan. 

10 

a 

31,9 

May 

1 

6.0 

590.7 

Feb. 

16 

a 

31.8 

June 

3 

6.4 

Apr, 

13 

a 

31.8 

July 

1 

6.4 

June 

19 

a 

32.1 

'...  •    .^    • 

Aug. 

1 

6.1 

July 

11 

a 

32.1 

,'■. 

Sep. 

6 

5,7 

Aug. 

14 

a 

32.4 

Oct. 

1 

6.8 

Sep. 

13 

a 

32.6 

z  .     . 

Nov. 

1 

6,8 

Oct. 

16 

a 

32.5 

, 

Dec. 

2 

7,2 

^," 

Nov, 

15 

a 

32.5 

1 

Dec, 

11 

a 

32.6 

E-174-F-25 

Jan. 

6 

24.7 

763. 

Feb. 

5 

24.5 

E-156-K-23 

Apr. 

2 

53.1 

Mar. 

1 

23.5 

641.1 

May 

1 

53.2 

C.^.i 

Apr. 

3 

25.7 

June 

1 

ty 

53.2 

c     ■-, "  ■ 

May 

1 

24.6 

July 

1 

53.3 

July 

2 

26.4 

Au(5. 

1 

53.4 

Aug. 

1 

28.5 

Sep. 

6 

53.3 

1   , 

Sep. 

5 

28.5 

Oct, 

1 

53.4 

i' 

Oct. 

1 

29,2- 

Nov. 

1 

53.4 

■  , 

Nov, 

1 

27.4 

Dec. 

2 

53.5 

Dec. 

2 

25.0 

E-157-K-23 

Jan. 

5 

53.0 

E-175-K. 

•24 

Apr. 

3 

37.6 

509.2 

Feb. 

5 

32.9 

757.2 

May 

1 

38.4 

Mar, 

1 

33.2 

Sep. 

5 

41.7 

Apr, 

2 

33,2 

Oct. 

1 

41.3 

May 

1 

35.6 

Nov. 

1 

40,9 

June 

3 

33.3 

.• 

July 

1 

35.7 

E-175-K- 

•24 

Apr. 

2 

49.1 

»•' 

Aug, 

1 

33.4 

764.2 

May 

1 

50.4 

Sep, 

6 

33.4 

June 

3 

51.0 

Nov. 

1 

33.7 

r  _ 

July 

1 

51.3 

Dec. 

2 

37,8     : 

Aug. 
Sep. 
Oct. 

1 
5 
1 

52.2 
52.4 
52.8 

Nov. 

1 

52.7 

Dec. 

2 

52.1 

a  Measurement  from  liW.  V,  Hoy. 

tle&sureir.eats  from  Riverside  VJater  Basin  Records  except  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P 

Well  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

surface 

R.P.Elev. 

Dat 

e 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1940 

1940 

E-178-J-25 

Jan. 

5 

41.7 

S-185-J- 

•25 

July 

1 

44.7 

779.0 

Feb. 

6 

41.7 

Cont. 

Sep, 

6 

45.0 

Mar. 

1 

41.5 

Oct. 

1 

45.2 

Apr. 

3 

41.6 

Nov. 

1 

47.5 

Hay 

1 

a   43.8 

Dec. 

3 

49.7 

June 

3 

41,8 

July 

1 

a   43.4 

E-192-J- 

■25 

Jan. 

17 

b 

58.5 

Aus. 

1 

44.6 

843.6 

Feb. 

18 

b 

67.8 

Sep. 

6 

42.7 

l':BT. 

17 

b 

67.2 

Oct. 

1 

44.5 

Apr. 

15 

b 

55.7 

Not. 

1 

42.2 

May 

18 

b 

57.6 

Dec. 

3 

42,2 

June 
July 

17 
15 

b 

b 

69.0 
71.5 

E-179C-K-25 

Jen. 

5 

24.5 

Aug. 

15 

b 

74.4 

766. 

Feb. 

5 

25.3 

Sep. 

16 

b 

74.4 

Mar . 

1 

24.0 

Oct. 

16 

b 

72.5 

Apr. 

3 

23.9 

. 

Nov. 

15 

b 

70.8 

May 

1 

23.8 

Dec. 

17 

b 

59.5 

June 

3 

23.9 

July 

1 

23.2 

E-192a-.1 

■-26 

Jan. 

5 

a 

8.8 

Aug. 

1 

24,7 

769.4 

Feb. 

5 

10.1 

Sep. 

6 

24.7 

Kar . 

4 

7.4 

Oct. 

1 

25.0 

Apr. 

3 

7.1 

Nov. 

1 

24.9 

May 

1 

8.6 

Dec. 

2 

24,8 

June 
July 

1 

8.0 
9.2 

E-184C-J-25 

Jan. 

5 

52.5 

Aug. 

1 

9.7 

801.3 

Feb. 

5 

61.6 

Sep. 

6 

a 

8.9 

liar. 

1 

62.0 

Oct. 

1 

8.8 

Apr. 

3 

61.9 

Nov. 

1 

9.8 

May 

1 

62.0 

Dec. 

3 

9.5 

June 

3 

62.4 

July 

1 

62.6  ■ 

E-194-K- 

•26 

Jan. 

5 

112.0 

Aug. 

1 

53.0 

860. 

Feb. 

5 

112.9 

Sen. 

6 

63.4 

Mar. 

1 

111.4 

Oct. 

1 

63.6 

Adp. 

2 

111.3 

. 

Nov. 

1 

63.4 

May 

1 

111.2 

Dec. 

3 

62.7 

June 
July 

3 

2 

111.3 
111.5 

E-185-J-55 

Jen. 

5 

45.2 

Se^^. 

6 

111.3 

786. 

Feb. 

5 

45.0 

Oct. 

1 

112.4 

Mar. 

1 

44.7 

Nov. 

1 

112.5 

At>r. 

3 

44.5 

Dec, 

2 

112.3 

Me.y 

1 

44.2 

June 

3 

44.2 

a  Pumping 

b  Measurement 

from  Riverside  Cement 
from  Riverside  Water  B? 

Company, 
isln  Records  e 

xcert 

Measurements 

,  as  noted 

m 
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Dist.R.P, 

Dist.R.P. 

?iell  Number 

to  water 

Well  Number 

to  water 

and 

surface 

and 

c 

urface 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 
1940 

Feet 

E-196e-J-26 

Jan. 

5 

86.6 

E-202-J-26 

Nov. 

1 

157.5 

865.8 

Teb. 
liar. 

3 
4 

85.7 
85.9 

Cont. 

Dec. 

3 

155.7 

Apr. 

4 

84.2 

E-207a-J-27 

Jan. 

5 

173.9 

May 

3 

64.0 

995.5 

Feb. 

5 

173.4 

June 

4 

84.4 

Mar. 

4- 

173.0 

July 

2 

86.2 

Apr. 

3 

172.6 

Aug. 

2 

91.7 

May 

1 

175.3 

Sep. 

5 

91.8 

.        .        \                              ^r 

July 

1 

176.5 

Oct. 

2 

90,4 

fi 

Sen. 

5 

173.7 

Nov. 

4 

88.6 

Oct. 

1 

175.8 

Dec. 

3 

87.4 

Nov. 
Dec. 

1 
3 

173.2 
175.0 

E-201d-I-27 

Jan. 

5 

80.8 

907.1 

Feb. 
Mar. 
Apr. 

o 
4 
4 

80.8 
80.5 
79.8 

E-223-^-13 
205.2 

May 

26 

a 

40.7 

l.Iay 

3 

79.5 

E-223C-J-30 

Apr. 

9 

b 

54.4 

June 

3 

79.1 

1712.0 

Aug. 

26 

b 

59.8 

July 

1 

79.1 

• 

Aug. 

1 

80.7 

19' 

il 

Sep. 

5 

79.7 

Oct. 

1 

79.  7 

Feb. 

5 

b 

58.5 

Nov. 

4 

79.8 

Dec. 

3 

80.0 

1940 

E-201g-J-26 

Feb. 

5 

110.5 

E-£25b-J-31 

Apr. 

9 

b 

38.2 

895.9 

Liar. 
Apr. 

4 
4 

106.4 
105.7 

1878.3 

Aug. 

28 

b 

38.8 

May 

2 

105.5 

19' 

11 

June 

3 

105.0 

July 

1 

107.5 

Feb. 

5 

b 

38,6 

Sep. 

5 

113.9 

Oct. 

1 

111.1 

•    ■ 

1940 

Nov. 

1 

109.5 

Dec. 

3 

108.4 

E-225C-J-31 

Apr, 

9 

b 

47,0 

1878,3 

Aug, 

28 

b 

47.7 

E-202-J-25 

Jan. 

5 

155.0 

941.1 

Feb. 

Ear. 

0 

4 

155.1 

154.3 

19' 

11 

Apr. 

3 

153.7 

Feb. 

5 

b 

47.7 

May 

1 

153.5 

,- 

June 

3 

153.7 

19- 

".0 

July 

1 

154.8 

Aug. 

1 

158.3 

E-227-J-31 

Apr. 

9 

b 

72.5 

* 

Sep. 

5 

159.9 

2052.6 

Aug. 

28 

b 

73.7 

Oct. 

1 

159.1 

a  Measurement  from  San  Bernardino  Valley  V.'ater  Conservation  District. 

b  lleasurenent  from  Metropolitan  'Vater  District. 

Keasurenents  froir  Riverside  V'ater  Pasin  Records  ercei^t  as  noted. 
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Dist.R.P. 

Dist.R.P, 

VJell  Number 

to  vjater 

I'.'eli  Nunber 

to  vjater 

and 

t 

surface 

and 

surface 

R.P.  Elev. 

Dat 

e 

Feet 

R.P.  Elev. 

Date 

Feet 

1940 

1941 

E-2£9-I-3'2 

Apr. 

69,3 

E-233f-J-32 

Jan. 

4 

47.0 

2267.1 

Oct. 

4 

73.0 

Cont. 

1940 

E-232-J-32 

Jan. 

5 

175.8 

2587.1 

Apr. 

g 

171,5 

E-234-J-32 

Jan. 

5 

28.9 

Oct. 

2 

171.7 

2199.5 

Apr. 
July 

2 
3 

28.6 
29.0 

E-232a-J-32 

Jan, 

5 

a       51.5 

Oct. 

2 

29.5 

2267.2 

Apr. 

2 

a        50.2 

July 

3 

a       49.8 

E-236-J-33 

Jan. 

5 

93.5 

Oct". 

2 

a       51.5 

2349.0 

Apr. 
July 

2 

3 

91.9 
92.5 

S'232b-J-32 

Jan. 

5 

75,2 

Oct. 

2 

92,5 

2288,0 

Apr. 

2 

74.6 

July 

3 

74.0 

E-236d-J-?3 

Jan. 

5 

170.9 

Oct. 

2 

74.4 

24:32.1 

Jiar, 
Apr, 

31 
2 

172.0 
170.5 

E-232e-I-32 

Apr. 

3 

221.2 

July 

171.0 

2483.9 

Oct. 

4 

221.5    . 

E-237-K-33 

Mar. 

27 

b 

46.5 

E-233-J-32 

Jan. 

5 

43.2 

2336.8 

June 

13 

b 

4^.2 

2249.4 

Apr. 

2 

37.0 

Sep. 

18 

b 

48.1 

1941 

E-239-J-33 

Jan. 

5 

5.0 

2358.9 

Apr. 

2 

4.0 

Jan. 

4 

41.x 

July 
Oct. 

3 

24 

5.0 
5.3 

' 

1940 

E-240-J-33 

Jan. 

5 

325. 6 

S-233d-J-52 

Jan. 

5 

83.7 

2590.5 

Apr. 

2 

324.9 

^  UO  ^  '•  o 

Apr. 

2 

83.1 

July 

325.1 

July 

5 

83.6 

Oct. 

2 

325.5 

Oct. 

2 

85.6 

E-240d-J-33 

Mar. 

27 

b 

142.6 

E-233e-J-32 

Jan. 

5 

80.8 

2576,2 

June 

13 

b 

141.4 

2270.0 

Apr. 

2 

78.3 

E-S-il-J-33 

Jan. 

5 

223.8 

1941 

2491.2 

July 

3 

222.5 

Oct. 

2 

226,2 

Jan. 

4 

54.4 

^-242-K-33 

June 

14 

b 

91.0 

1940 

2432.7 

Sep, 

19 

b 

92.1 

E-233f-J-32 

Jan. 

5 

47.0 

E-243g-J-53 

Mar. 

27 

b 

37.5 

2299,1 

Apr. 

2 

45.9 

2854.5 

June 

15 

b 

38.0 

July 

3 

45.8 

Set). 

19 

b 

38.4 

Oct. 

4 

48.1 

a  Measurement  from  San  Bernardino  Valley  Viater  Gonser-7-ation  District. 
b  Leasuremeut  from  Metropolitan  Water  District. 
Measurements  from  P.  E.  Hicks  except  as  noted. 


^ 


Well  Number 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


V'ell  NuEiber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  water 
surface 
Feet 


1940 


1940 


E-245-K-33 

Jan. 

5 

a 

301,8 

2608.4 

Apr. 

2 

a 

302.0 

Liar . 

27 

b 

301.9 

June 

13 

b 

301.9 

Sep, 

19 

b 

302.2 

E-249-J-34 

Mar. 

27 

b 

64.0 

2943.4 

June 

13 

b 

64.3 

Sep, 

19 

b 

65.3 

E-267-L-21 

Jan. 

11 

2.3 

485.2 

Feb. 

15 

2.9 

Mar . 

14 

2.9 

Apr. 

11 

3.0 

July 

10 

2.8 

Aug. 

13 

2.7 

Sep, 

11 

2,6 

Oct. 

15 

2.8 

Nov, 

15 

5.0 

Dec. 

11 

2.4 

E-268b-L-21 

Jan, 

11 

9.7 

512.6 

Feb. 

15 

10.4 

liar. 

14 

10.6 

At)r, 

11 

10.6 

May 

16 

11.0 

June 

18 

11.9 

July 

10 

11.6 

Aug. 

13 

14.5 

Sep. 

11 

11.6 

Oct. 

15 

11.7 

Nov. 

15 

11.2 

Dec. 

11 

11.0 

E-270-L-21 

Jan. 

10 

91.2 

612.0 

Feb, 

15 

92.1 

Mar, 

14 

91.8 

Apr< 

13 

91.6 

May 

16 

91.7 

June 

19 

92.4 

Sep, 

13 

93.2 

Oct, 

15 

93.4 

Nov, 

15 

93.7 

Dec, 

11 

93.7 

E-272-L-22 

Jan. 

10 

11.9 

537.5 

Feb. 

16 

11.7 

Mar. 

14 

11.7 

Apr. 

13 

11.9 

May 

15 

12.5 

June 

19 

13.5 

July  11 

14.6 

Oct. 

16 

15.5 

Nov. 

15 

15.1 

Dec. 

11 

15,0 

E-273a-L-22 

Jan. 

10 

126.8 

662,3 

Feb. 

16 

125.1 

Mar. 

14 

125.7 

Apr. 

13 

125.7 

C!»A.*"f 

May 

17 

125.4 

.'jH^'-#  + 

June 

19 

127.0 

Aug. 

14 

128.7 

Oct. 

16 

129,8 

Nov. 

15 

134.8 

Dec. 

11 

129,5 

E-274C-L-.22 

Jan. 

10 

50.3 

592.9 

Feb. 

16 

59.3 

Mar. 

14 

59.1 

:    -,■  1 

Apr. 

13 

59.2 

-■  -  ■  .■  i» 

May 

17 

60.8 

June 

19 

51.5 

July 

11 

52.4 

Aug. 

14 

53.3 

Sep. 

13 

53.5 

Oct. 

16 

53.8 

Nov. 

15 

53.7 

Dec. 

11 

53.7 

E-275-L-22 

Jan. 

10 

88.8 

628.8 

Feb. 

14 

87.8 

Mar. 

11 

87.5 

Apr. 

9 

87.8 

May 

15 

86.7 

July 

10 

90,6 

._ 

Aug, 

14 

91,9 

Sep., 

13 

93,8 

i 

Oct. 

8 

93.0 

Nov. 

15 

92,7 

Dec. 

11 

91.9 

a  Measurement  from  P.  E.  Hicks. 

b  I'eaaurement  from  Metropolitan  Water  District. 

Measurements  from  '.'.'.  V.'.  Hoy  except  as  noted. 
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Well  Number 

end 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P, 
to  lA'ater 
surface 
Feot 


VJell  Nunber 

and 

R.P.  Elev. 


Date 


Dist.R.P. 
to  ■watei' 
surface 
Feet 


1940 


1940 


!;-275-L-22 

Jan. 

10 

a 

129.7 

677.8 

Feb. 

14 

128.8 

Mar . 

14 

123. 1 

Apr. 

9 

128.4 

May 

15 

a 

134.6 

June 

16 

a 

136.8 

July 

10 

a 

137.3 

Aug. 

14 

a 

139.6 

Sep. 

11 

a 

140.2 

Oct. 

8 

p. 

140.9 

Nov. 

15 

a 

141.3 

Dec. 

11 

a 

141.4 

1941 


Jan.  14 


1940 


E-282f-L-22 
629.2 


1941 

Jan.  14 

1940 

Jan.  10 
Feb.  14 
Mar.  11 
Apr .  9 
Hey  15 
Junp  18 


134.8 


E-276C-L- 

-22 

Jan. 

10 

181.3 

797.4 

Feb. 

16 

180.7 

Mar . 

14 

180.7 

Apr. 

9 

180,4 

iiay 

15 

180.5 

June 

18 

17S.7 

Nov. 

15 

183.4 

Dec. 

11 

189,2 

E-282C-L- 

-22 

Feb. 

14 

73.6 

631,5 

Mar. 

14 

73.2 

Apr. 
July 

9 
10 

73,7 
85.5 

78.1 


65.9 
66.2 
65.9 
66.2 
67,1 
68.0 


a  Puinpinp. 

b  Measurement  fron  Riversii^e  Water  Basin  Records. 

Measurements  from  W,  W.  Koy  except  as  noted. 


E-282f-L-22 

July 

10 

59.2 

Cont. 

Aug. 

14 

'70.4 

Sep. 

11 

71,7 

Oct, 

8 

72.2 

Nov. 

15 

72.2 

Dec. 

11 

72.3 

E-291b-L-23 

Jan, 

10 

16.0 

644.8 

Feb. 

16 

14.6 

Mar, 

16 

14.8 

Apr. 

11 

14,6 

May 

15 

15.5 

Nov. 

15 

20.1 

Dec. 

11 

25.1 

E-291P-L-23 

Jan. 

10 

33.8 

550^9 

Feb. 

16 

32.2 

Mar. 

11 

32.7 

Apr. 

9 

32.0 

May 

15 

33,5 

June 

18 

34.9 

July 

10 

36,2 

Aug. 

14 

38.3 

Sep. 

13 

39.6 

Oct. 

8 

4-0.6 

Nov. 

15 

41.2 

Dec. 

11 

41,5 

K-294-L-23 

Jan, 

3 

b 

22.2 

659.4 

Feb. 

5 

b 

20.2 

Mar . 

1 

b 

20.4 

Apr. 

b 

22.0 

"• 

June 

3 

b 

27.0 

Sep, 

6 

b 

30.4 

Oct. 

1 

b 

30.4 

Nov. 

1 

b 

29.5 

Dec. 

2 

b 

28.3 

E-298-L-24 

Jan. 

3 

b 

15.2 

586.1 

Feb. 

5 

b 

15.0 

IMr. 

1 

b 

13,7 

Apr. 

2 

b 

14,6 

NOV. 

1 

b 

21.9 

Dec. 

2 

b 

20.0 

97 


PRECIPITATION  RECORDS 


99 


rP.OM  U.   S.   iVTATHER  BURMU 


Precipitation       in       Inches 


Season 

and 
Month 

1939-40 
July 
Aug. 
Sep. 
Oct, 
Nov. 
Dec. 
Jan. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
May- 
June 
TOTAL 


413 

Lon^  Beach 


T 

T 
4.32 
0.28 
0.17 
0.54 
5.82 
4.45 
1.11 
1.05 

T 
0.00 


2755 
Los  Angeles 


T 

T 
5.57 
0.13 
0.08 
0.38 
4.33 
5.43 
1.55 
1.31 
0.02 

T 


17.59 


19.20 


3290 

Clarenont 

0.00 

T 
5.06 
0.45 
0.40 
0.84 
6.19 
4.62 
1.04 
1.96 
0.00 
0.00 
20.56 


4142 
Sierra  Mad re 


0.00 
0.00 
6,62 
0.65 
0.28 
0.74 
5.07 
7.69 
1.45 
2.34 
0.08 
0.00 
25.92 


4832 
San  Fernando 


0.00 
0.00 
3.47 
0.07 
0.23 
0.92 
3.90 
5.01 
1.21 
2.35 
0.04 
0.00 


21.20 


1939-40 
July 
Aug. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Jan. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
May 
June 
TOTAL 


14552 
Santa  Ana 


0.00 
0.00 
3.91 
0.47 
0.15 
0.37 
3.88 
4.55 
1.02 
2.78 
0.00 
0.00 
17.13 


15933 
Corona 


0.00 
0.00 
2.37 
0.15 
0.32 
0.65 
3.54 
3.58 
0.48 
2.05 
0.00 
0.00 
13.14 


17023 
Riverside 


0.00 
T 
1.19 

0.04 
0.44 
0,41 
3.28 
2.88 
0.53 
2.06 
0.00 

T_ 

10.83 


17417 
Beaunont 


0.00 
0.00 
4.41 
0,32 
1.99 
0.48 
4.86 
4.98 
0.50 
4.53 
0.15 
0.00 
22.32 


18826 
San  Bernar- 
dino  (near) 


0.00 
0.04 
2.22 
0.79 
1.01 
0.57 
5.54 
4.21 
1.53 
2.42 
0.00 
0.00 
ie.33 


T  -  Less  than  0.01  inch. 


,1-!; 


f  t}mki,MT 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  1939-40 
(season  -  July  1  to  June  ZOY 


Map 

Precipitation 

Station 

Index 
0-6 

in  inches 

Source  of  Information 

185 

14.62 

L.A.  Co.  F.C.D. 

212 

N-7 

17.92 

L.A,  Co.  F.C.D. 

230 

N-7 

16.99* 

U.S.W.B.  (Palos  Verdes) 

327 

P-9 

14,05 

U.S.W.B.  (San  Pedro) 

331 

N-9 

17.01 

L.A.  Co,  F.C.D. 

401 

N-10 

14.81 

L.A.  Co.  F.C.D, 

403 

0-10 

16.33 

L.A,  Co.  F.C.D. 

403A 

0-10 

14.57 

L.A.  Co.  F.C.D. 

413 

0-10 

17.59 

U.S.W.B.  (Long  Beach) 

452 

N-11 

16.37 

L.A.  Co.  F.C.D. 

453 

0-11 

15.17 

L.A.  Co.  F.C.D. 

435 

0-12 

15.05* 

0.  Co.  F.C.D. 

587 

P-14 

15.77* 

0.  Co.  F.CD. 

596 

0-14 

15.87 

0.  Co.  F.C.D. 

715 

M-7 

15.31* 

L.A.  Co.  F.C.D. 

754 

M-8 

18.26 

U.S.W.B.  (Torrance) 

794 

M-8 

16.20* 

L.A.  Co.  F.C.D. 

854 

H-IO 

16.52 

L.A.  Co.  F.C.D. 

985 

M-12 

18.11 

L.A.  Co.  F.G.D. 

1014 

M-12 

16.00 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1030 

L-13 

17,35 

L.A.  Co,  F.C.D. 

1081 

L-14 

17.70 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1099 

N-14 

17.46 

0.  Co.  F.C.D. 

1103 

L-14 

20.05 

0.  Co.  F.C.D. 

1137 

M-15 

17.59 

0.  Co.  F.C.D. 

1166 

LI-15 

20.72* 

0.  Co.  F.G.D. 

1170 

L-15 

20.24 

0.  Co.  F.C.D. 

1186A 

M-15 

18.59* 

0.  Co.  F.C.D. 

1137 

M-16 

18.36 

0.  Co.  F.C.D. 

1199 

N-16 

16.21 

0.  Co.  F.C.D. 

1241 

1-5 

19.11* 

L.A.  Co,  F.C.D. 

1288 

K-6 

17.52 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1343 

J-7 

19.59 

L.A,  Co,  F.C.D. 

1395 

J -8 

19.17* 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1409 

L-9 

18.30* 

L.A.  Co,  F.C.D, 

1444 

J-9 

16.55 

L.A.  Co,  F.C^D. 

1475 

K-10 

19.66 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1482 

J-10 

18.03 

L.A.  Co.  F.C.D« 

1502 

J-10 

18,28 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1546 

K-11 

17.48 

L.A.  Co.  "^.CD. 

1552 

J -11 

17.35 

L.A.  Co.  "^'.C.D. 

1565 

K-12 

18.80 

U.S.W.B.  (Downey) 

1593 

J-12 

17.16 

L.A..  Co.  F.C.D. 

1604 

J-12 

18.10* 

L.A.  Co.  F.G.D. 

1661 

J-13 

17.84* 

U.S.W.B.  (Whittier) 

1664 

J-13 

18.77 

U.S.W.B.  (East  TVhittier) 

*  Partially  estimated  by  conparison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  1939-40 
[Seeson  -  July  1  to  June  30) 


Map 

Precipitation 

Station 

Index 

in  inches 

Source  of  Information    nnftfAf-- 

1700 

1-14 

17.57 

L.A.  Co,  F.C.D. 

1706 

K-14 

19.19 

L.A.  Co.  F.C.D. 

1750 

1-15 

20.38* 

L,A,  Co,  F.C.D. 

1757 

K-15 

19.57* 

0,  Co,  F.C.D. 

1758 

K-15 

18.02 

0.  Co.  F.C.D. 

1774 

J-15 

20.48 

0.  Co,  F.C.D, 

1786 

K-16 

19.73 

0.  Co,  F.C.D. 

1839 

K-16 

18.24 

0.  Co,  F.C.D. 

1847 

K-17 

17.58 

0.  Co,  F.C.D. 

1853 

J-17 

21.42 

L.A.  Co,  F.C.D. 

1862 

J-17 

21.93* 

L.A.  Co,  F.C.D. 

1901 

1-18 

23.17 

0.  Co.  F.C.D. 

1906 

K-18 

20.75 

0,  Co.  F.C.D.  ^ 

1933 

J-19 

22.15 

0.  Co,  F.C.D.  a.'^ 

2401 

G-3 

29.64 

L.A,  Co.  F.C.D. 

2443- 

H-3 

27.31 

L.A.  Co.  F.C.D. 

2445 

H-3 

20.49 

L.A,  Co.  F.C.D. 

2503 

H-5 

23.20 

L.A.  Co.  F.C.D. 

2508A 

1-5 

20.05 

U.S.^''.B.  (Santa  Monica) 

2511 

G-5 

25.08 

L.A.  Co,  F.C.D. 

2544 

H-5 

22.31 

L*A.  Co.  F.C.D. 

2551 

G-6 

23.53 

L.A.  Co,  F.C.D. 

2555 

H-5 

21.18 

L.A.  Co,  F.C.D. 

2592 

H-6 

23.03 

L.A..  Co,  F.C.D. 

2607 

1-7 

16.15 

L.A.  Co,  F.C.D. 

2643 

H-7 

18.63 

L.A,  Co.  F.C.D. 

2686 

H-8 

18.13 

L.A.  Co.  F.C.D. 

2754 

H-9 

18.30 

L.A.  Co»  F.C.D. 

2755 

H-9 

19.20 

U.S.W.B.  (Los  Angeles) 

2870 

G~12 

21.25 

L.A.  Co.  F.C.D. 

2875 

H-12 

19.35 

L.A.  Co.  F.C.D. 

2915 

H-12 

20.97 

L.A.  Co.  F.C.D. 

2928 

I>-13 

18.68 

L.A.  Co.  F.C.D, 

2962 

G-13 

18.59 

L.A.  Co,  F.C.D. 

3909 

1-14 

21.09 

L.A,  Co,  F.C.D. 

3041 

G-15 

19.35 

L.A,  Co.  F,C.D. 

3053 

H-15 

20.43 

L.A.  Co,  F.C.D. 

3079 

1-15 

18.63 

L,A,  Co,  F.C.D. 

3094 

H-15 

19.24* 

L.A.  Co.  F.C.D, 

3111 

0-16 

19,48 

L,A.  Co,  F.C.D. 

3121 

G-16 

19.09 

L.A.  Co,  F.C.D. 

3123 

H-16 

19.25* 

L.A.  Co.  F.C.D. 

3129 

1-16 

21.55* 

U.S.W.B,  (v/alnut) 

3149A 

1-17 

22.02 

L.A.  Co.  F.C.D. 

3155 

.H-17 

19.79* 

L.A.  Co.  F.C.D. 

3160 

G-17 

21.58* 

L.A,  Co.  "^.C.D. 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  1959-40 
(Season  -  July  1  to  June  30) 


Map 

Precipitetion 

Station 

Index 
H-18 

in  inches 

Source  oi 
L.A.  Co. 

r  Information 

3186 

18.58 

F.C.D. 

3190 

G-18 

18.72 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

3223 

H-18 

18.84 

U.S.\^'.B. 

(Pomona) 

3230 

G-18 

19.17* 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

3244 

H-19 

18.04 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

3256 

1-19 

17.95* 

L.A.  Co. 

F.C>D. 

3280 

G-19 

18.74 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

3290 

G-20 

20.56 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

3596 

F-3 

24.50 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

3602 

E-3 

21.20* 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

3618 

G-3 

27.37 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

**3573 

F-4 

20.92* 

L.A,  Co. 

F.C.D. 

3685 

F-4 

20.26 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

3706 

F-5 

25.85* 

L.A.  Co, 

F.C.D. 

3742 

E-5 

20.91 

L.A.  Co, 

F.C.D. 

3749 

G-5 

23.59 

L.P,   Co, 

F.C.D, 

3786 

F-6 

22.59* 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

3810 

E-7 

18.31* 

L.A.  Co, 

F.C.D. 

3834 

F-7 

21.19 

L.A.  Co, 

F.C.D. 

5848A 

G-7 

22.26* 

L.A,  Co, 

F.C.D. 

3868 

F-8 

19.72 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

3891 

E-8  ■ 

18.11 

L.A.  Co« 

F.C.D. 

3894 

F-8 

19.63 

L.A,  Co, 

F.C.D. 

3897 

F-8 

20.23 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

3906 

F~8 

21.50 

L.A.  Co* 

F.C.D. 

3907 

F-8 

20.52* 

L.«.  Co, 

F.C.D. 

3917 

G-9 

19.89 

L.A,  Co. 

F.C.D. 

3921 

E-9 

17.35* 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

3921A 

E-9 

21.11 

L.A,  Co, 

F.C.D. 

3934 

F-9 

20.37 

L.A,  Co. 

F.C.D. 

3939 

G-9 

17.55 

L .j%.  Co . 

F.C.D. 

3943 

E-9 

21.03 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

3954 

F-9 

19.20 

L.A.  Co. 

F.C.D, 

3993 

E-10 

25.19 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

4001 

E-10 

24.77 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

4010 

E-10 

24.87 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

4023 

E-11 

23.84 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

4028 

G-11 

22.18* 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

4048 

G-11 

21.53 

L.A.  Co. 

F.C.D. 

4050 

E-11 

25.54 

u.s.yj.B. 

(Altadena) 

4061 

E-11 

■24.48 

L,A,  Co. 

F.C.D. 

4073 

F-12 

24.03 

Pasadena 

Vvater  Dept. 

4076 

F-12 

23.52* 

■  L.A.  Co, 

F.C.D. 

4087 

F-12 

22.86 

L,A.  Co. 

F.C.D. 

4099 

G-12 

20.29 

L.A.  Co, 

F.C.D, 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations, 
**  Incorrectly  shown  on  nap  as  3763, 
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PRECIPITiVnON  R^GORTiS  FOR  SEASON  1S39-40 
"""         Tseapon  -  July  1  to  Juae  30) 


Map 

Precipitetion 

Station 

Index 

in  inches 

Sour( 

3e  of  Information 

SiL...    ... 

4109 

G-12 

19.19 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

4110 

E-12 

30.71 

L.A. 

Co.   F.C.D.                             '^^^ 

4135 

r-13 

22.27 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

4137 

F-13 

22.03 

L.A. 

Co.  r.c.D. 

414S 

E-13 

25.92 

U.S.W.B.    (Sierra  Madre) 

414SA 

E-13 

25.17 

L.A. 

Co,  F.C.D. 

4152 

E-13 

25.90 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

4153 

E-13 

24.53 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4154 

F-13 

24.11* 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4153 

F-13 

22.58 

L.A. 

Co,  F.C.D. 

4164 

F-13 

23.06* 

L,A. 

Co.   F.C.D. 

4171 

E-14 

27.23* 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

41 7U 

E-14 

28.47 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4194A 

F-14 

23.62 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4195 

F-14 

21.43 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4211 

E-14 

31.95 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4212 

E-14 

26.84 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4230 

E-15 

38.91 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4231 

E-15 

33.34 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4273 

E-15 

29.42 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4285 

F-16 

22.28 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4293 

E-16 

24.52 

L,A. 

Co.   F.C.D. 

4294 

F-16 

24.24 

U.S.W.B.    (San  Oaijrlel  Pov.'er  House) 

4296 

F-16 

20.54 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4296A 

F-16 

22.18 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4306 

F-16 

21.70 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4309 

0-16 

19.97 

L,A. 

Co.  F.C.D. 

4315 

F-16 

22.26 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4321 

E-16 

2-7.42 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4336 

F-17 

21.28 

L.A. 

Go.  F.C.D. 

4346 

F-17 

22.46* 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4383 

E-18 

27.28 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

4386 

F-17 

22.09 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

4399 

0-18 

20.06 

IT.S.i 

W.B.    (San  Dimas) 

4407 

F-18 

20.57 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4407A 

0-18 

17.88 

L.A. 

Co,  F.C.D. 

440  7B 

F-18 

18.99 

L.A. 

Co.  F»C.D. 

4408 

0-18 

■       17.93 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4424 

F-18 

24.16 

L.A. 

Co,  F.C.D. 

4425 

F-18 

21.94* 

L.A. 

Co,  F.C.D. 

1433 

E-18 

28.40 

L.A. 

Co,  F.C.D. 

4439 

0-18 

18.81* 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

4444 

F-19 

24.45* 

L.A, 

Co.  F.C.D. 

4487 

F-19 

21.22 

L.A. 

Co.  F.C.D. 

4505 

F-20 

25.21* 

L.A. 

Co,  F.C.D. 

4517 

G-20 

20.62 

L.A. 

Co.   F.C.D. 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  1959-40 


(Season  -  July  1 

to  June  30 

Map 

Precipitation 

Station 

Index 
E-20 

in  inches 

Source  of  Information 

4522 

30.11 

U.S.W.B.    (Mouth  of  San  Antonio 

Canyon) 

4545 

F-21 

23.74 

U.S.W.B.    (Upland) 

4566 

F-21 

£1.84 

Liberty  Groves 

4583 

F-21 

25.35 

Lewis  &  King 

4658 

D-2 

19.05* 

L.A.  Co.  F.C.D. 

4687 

D-2 

18.45 

L.A.  Co.  F.C.D. 

4694 

C-2 

21.45 

U.S. VLB.    (Chatsworth) 

4747 

D-4 

20.95 

L.A,  Co.  F.C.D. 

4811 

C-5' 

19.52 

L.A.  Co.  F.C.D. 

4832 

C-5 

21.20 

U.S.W-.B.    (Sen  Fernando) 

4837 

D-5 

21.51 

L.A.  Co.  F.C.D. 

4853 

C-5 

18,46* 

L.A.   Co.  F.C.D. 

4864 

C-5 

19.19 

L.A.  Co.  F.C.D. 

4894 

C-6 

21.35* 

L.A.   Co.  F.C.D. 

4934 

C-7 

20.72* 

L.A.  Co.  F.C.D. 

4946 

D-7 

20.00 

L.A.  Co.  F.C.D. 

5025 

D-9 

25.57* 

L.A.  Co.  F.C.D. 

5055 

D-10 

28.57 

U.S.W.B.    (Ls  Crescenta) 

5067 

D-9 

27.38 

L.A.   Co.  F.C.D. 

5076 

D-10 

29.43 

L.A.  Co.  F.C.D. 

5101 

C-10 

26.81 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5109 

E-10 

25.26* 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5115 

D-11 

29.02* 

L.A.   Co.   F.C.D. 

5127 

D-11 

25.60 

U.S.Vf.B.    (Arroyo  Seco) 

5139 

E-11 

25.15 

Pasadena  V'ater  Departrent 

5144 

C-11 

28.97 

L.A.   Co.  F.C.D. 

5204 

C-12 

35.35 

U.S.W.B.    (Opid's  Camp) 

5224 

C-13 

39.84* 

U.S.W.B.    (Velley  Forge  Lodge) 

5247 

D-13 

39.62 

U.S.W.B.    (Mount  Wilson) 

5267 

D-13 

30.66* 

L.A.   Co.  F.C.D. 

5446 

D-17 

26.33 

L.A.   Co.  F.C.D. 

5549 

D-19 

27.57 

L.A.   Co.  F.C.D. 

5646 

D-21 

35.44 

U.S.W.B.    (Canp  Baldy) 

5696 

D-22 

50.22 

U.S.W.B.    (Kelly's  Kamp) 

5861 

A-4 

15.48 

U.S.W.B.    (Newhall) 

5872 

A-4 

15,51* 

L.A.   Co,  F.C.D. 

5928 

B-5 

20.28 

L.A.   Co.  F.C.D. 

5988 

B-5 

21»19* 

L.A.  Co.  F.C.D. 

5999 

B-6 

20.64 

L.A.  Co.  F.C.D. 

5005 

B-7 

22.14 

U.S.W.B.    (Pacolna  Dam) 

6067 

B-8 

24.94 

L.A.  Co.  F,C*D. 

6249 

B-11 

24.25 

L.A.  Co,  F.C.D.- 

6289 

B-12 

25.04* 

L.A.   Co.  F.C.D. 

6558 

B-17 

34.72 

L.A.  Co.  F.C.D, 

5558A 

B-17 

38.63 

L.A,  Co,  F.C.D. 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  1939-40 


(Season  -  July  1 

to  June  30) 

Uap 

Precipitation 

, 

Station 

Index 
B-17 

in  inches 

Source  of  Information 

6559 

34.66* 

L.A.  Co.  F.C.D..  • 

6670 

A-19 

18.18 

L.A.  Co.  F.C.D. 

6681 

A-19 

23.16 

L.A.  Co.  F.C.D. 

6702 

A-20 

25.11 

U.S.W.B.  (Big  Pines  County  Park) 

6711 

A-20 

15.15 

U.S.W.B.  (Table  Mountain) 

6712 

A-20 

25.86 

L.A.  Co.  F.C.D. 

7017 

A-3 

13.55 

L.A.  Co.  F.C.D. 

13193 

Q-14 

15.20 

0.  Co.  F.C.D. 

13266 

Q-15 

15.35 

0.  Co.  F.C.D. 

13309 

R-16 

14.63 

U.S.W.B.  (Nev*port  Beach) 

13363 

Q-17 

14.25 

0,  Co.  F.C.D. 

13402 

q-18 

14.44 

0.  Co.  F.C.D. 

13405 

R-18 

14.42* 

0.  Co,  F.C.D. 

13452 

^-19 

15.79 

0.  Co.  F.C.D. 

13480 

P-19 

15.52 

0.  Co.  F.C.D. 

13484 

Q-19 

15.54 

0.  Co.  F.C.D. 

13499 

R-20 

17.76 

0.  Co.  F.C.D. 

13633 

Q-22 

23.55 

0.  Co.  F.C.D. 

13802 

Ci-25 

,16.40 

Edwin  M.  Sherman 

13864 

q-27 

13.35 

U.S.W.B.  (Elsinore) 

13902 

q-28 

10.43 

Temescp.l  Vrnter  Co. 

14173 

R-17 

16.02 

Of  Co.  F.C.D. 

14373 

R-21 

21.02 

0.  Co.  F.C.D. 

14408 

P-14 

16.74* 

0.  Co.  F.C.D. 

14439 

P-15 

14.35 

0.  Co.  F.C.D. 

14451 

N-15 

17.88 

0.  Co.  F.C.D. 

14452 

0-15 

15.00* 

0.  Co.  F.C.D. 

14535 

0-17 

15.21 

0,  Co.  F.C.D. 

14549 

P-17 

13.84* 

0,  Co.  F.C.D. 

14552 

0-17 

17.13 

U.S.W.B.  (Santa  Ana) 

14568 

P-17 

15.19 

0,  Co.  F.C.D. 

14586 

0-17 

17.10* 

0.  Co.  F.C.D. 

14617 

P-18 

15.96 

U.S.W.B,  (Tustin,  near) 

14632 

N-IB 

15.47 

0.  Co.  F.C.D. 

14549 

P-19 

17.19 

0,  Co.  F.C.D. 

14673 

0-19 

19.61 

0.  Co.  F.C.D. 

14765 

0-21 

22.76 

0.  Co.  F.C.D. 

14835 

0-22 

26.56 

0.  Co.  F.C.D, 

14902 

N-24 

15,68 

Teftescal  Water  Co. 

15420 

N-34 

16.08 

U.S.V/.B.  (San  Jacinto) 

15602 

L-16 

20.84 

0.  Co.  F.C.D. 

15614 

L-16 

17.95 

0.  Co,  F.C.D. 

15523 

L-ie 

21.08 

0^  Co.  F.C.D. 

15678 

M-17 

17.45 

0.  Co.  F.C.D, 

15679 

N-17 

17.54 

0.  Co,  F.C.D, 

15681 

1,-18 

18,66 

U.S.W.B.  (Yorba  Linda) 

15733 

L-18 

16.58* 

0.  Co,  F.CD. 

15860 

L-21 

15.12 

0.  Co.  F.C.D. 

*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATION  RECORDS  FOR  SEASON  1959-*40 
(Season  -  July  1  to  June  30) 


Map 

Precipitation 

Station 

Index 
L-22 

in  inches 

15903 

14.76 

15925 

M-22 

15.08 

15926 

K-22 

16.70 

15932 

L-22 

12.14 

15933 

L-22 

13.14 

15944 

M-23 

11.45 

15955 

M-23 

12.24 

15050 

L-25 

9.91 

15240 

L-28 

12.40 

13710 

1-20 

16.79 

15801 

J-22 

12.05 

16845 

K-22 

11.75 

17023 

J-25 

10.83 

17062 

J-27 

10.22 

17342 

J-32 

20,72 

17417 

K-34 

22.32 

17421 

J-34 

22.18 

17608 

1-20 

16.56 

17610 

G-20 

19.85 

17613 

H-20 

18.54 

17630 

G-20 

21.24 

17653 

H-21 

ie.58 

17674 

H-21 

16.42 

17703 

H-22 

15.54 

17860 

G-25 

17.81 

17973 

H-27 

14.18* 

17973A. 

H-27 

14.70 

17984 

H-27 

13.47 

18082 

H-29 

13,92 

18114 

H-30 

16.12 

18125 

H-30 

15.72 

18163 

H-31 

18,43 

18194 

H-31 

17.72 

18256 

1-33 

23.07 

18260 

G-32 

25.72 

18351 

G-34 

39,62 

18507 

r-22 

22,61 

18514 

F-22 

25,15 

18529A 

G-22 

16.91 

18586 

F-23 

23,84 

18642 

F-25 

30.50 

18579 

G-25 

18.73 

18704 

F-25 

22.84 

18782 

E-27 

21.70 

18809A 

G-28 

14.55 

18826 

F-28 

18.33 

18831 

E-28 

23.25 

Source  of  Information 

Corona  Foothill  Lemon  Co. 

Corona  Foothill  Lemon  Co. 

Corona  Foothill  Lemon  Co. 

Temescal  Vi'ater  Co. 

U.S.W.E.  (Corona) 

Jamison  Company 

American  Fruit  Grovsers  Ass'n. 

San  Jacinto  Land  Co. 

U.S.  Army  Air  Corps. 

Southern  Calif,  Edison  Co.,  Ltd. 

John  Imbach 

Capt.  C.  Gully 

U.S.W.B.  (Riverside) 

Riverside  Citrus  Experiment  Sta. 

Moreno  Kutual  Water  Co. 

U.S.W.E.  (Beaumont) 

U.S.VJ.B.  (Beaumont,  near) 

American  Beet  Sugar  Co. 

R,  V.  v.'ard 

West  Ontario  Citrus  Ass'n. 

Mr.  Jordan 

Southern  Pacific  Company 

Braundale  Acres 

Guasti  Wine  Go. 

Font ana  Farms  Co. 

Southern  Pacific  Co. 

Colton  Police  Department 

Southern  Calif.  Edison  Co.,  Ltd, 

Crown  Jewel  Groves 

U.S.W.B.  (Redlands) 

D.S.C.  Anderson 

Crafton  Orange  Grovers  Ass'n. 

F.  B.  King 

R.  H.  Arnett 

U.S.V^B.  (Mill  Creek  No,  2) 

Southern  Calif.  Edison  Co.,  Ltd. 

Alta  Loma  Heights  Citrus  Ass'n. 

Victor  Cherbak 

Mission  Winery 

W.  F.  Barnes 

U.S.V/.B.  (Bennett  Ranch) 

U.S.W.B.  (Fontana) 

Southern  Cf^lif,  Edison  Co.,    Ltd, 

San  Bernardino  VJater  Dept. 

San  Bernardino  Water  Dept. 

U.S.W.E.    (San  Bernardino,   near) 

Arrowhead  Sprins;s  Hotel 


*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 
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PRECIPITATTON  RECORDS  FOR  SEASON  1939-4:0 
(Season  -  July  1  to  June  30) 


Source  of  Infoririation 


Map 

Precipitation 

Station 

Index 
r-29 

in  inches 

18885 

17.39 

18906 

F-29 

18.58 

18928 

G-30 

13.78 

18937 

G-30 

19.86 

18999 

G-31 

21.97 

19045 

F-32 

30.72 

19161 

E-35 

24.15 

19416 

D-24 

40.38 

19449 

E-25 

37.13 

19459 

E-25 

37.06 

19569 

E-27 

24.02 

19578 

D-27 

30.29 

19656 

D-28 

37.00 

19723 

C-30 

42.04 

19799 

E-31 

45.55 

19915 

D-34 

32.27 

19965 

D-35 

19.20 

llrs.  E.  E.  Corwin 

Thomas  A.  Ewing 

Gtold  Buckle  Association 

East  Hip-hland  Orange  Co. 

Southern  Calif.  Edison  Co.,  Ltd. 

U.S.W.E.  (Santa  Ana  River) 

U.S.W.B,  (Seven  Oaks) 

U.S.V/.B.  (Lytle  Creek  Ranger  Sta.) 

Fontana  Union  Water  Co. 

U.S.V:.B.  (Lytle  Creek) 

San  Bernardino  Water  Dept. 

U.S.  Forest  Experiment  Sta. 

U.S.W.E.  (Squirrel  Inn) 

Lake  Arrowhead  Company 

California  State  Highway 

U.S.W.P.  (Bi."  Bear  Lake  Dam) 

Jack  Preston 


*  Partially  estimated  by  comparison  with  nearby  stations. 


Abbreviations  used  in  "Sources  of  Infornetion"  column: 


L.A.  Co.  y.C.D Los  Anfeles  County  Flood  Control  District. 

0»  Co,  F.C.D ».  Orange  County  Flood  Control  District. 

U.S.W.B United  States  V/eat her  Bureau. 
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